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> HUNG CHANG 


Se vogliamo misurare una frequenza utilizzando un 
comune tester, basta prendere un integrato in gra- 
do di convertire una frequenza in una tensione per 
conoscere con sufficiente precisione il valore in 
Hertz - Kilohertz - Megahertz di una frequenza. 


Se il circuito risulta tarato in modo da ottenere u- 
na tensione di 10 volt quando sull'ingresso del con- 
vertitore è applicata una frequenza di 10.000 Hz, 
sappiamo che applicando una frequenza di 8.000 
Hz leggeremo 8 volt ed applicando una frequenza 
di 4.500 Hz leggeremo 4,5 volt. 


Se il circuito risulta tarato in modo da leggere una 
tensione di 10 volt quando sull'ingresso del con- 
vertitore è applicata una frequenza di 1.000 Hz, 
sappiamo che applicando una frequenza di 100 Hz 
leggeremo 1 volt ed applicando una frequenza di 
300 Hz leggeremo 3 volt. 


Gli integrati in grado di convertire una frequenza 
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in una tensione possono effettuare anche l’opera- 
zione inversa, cioè riescono a convertire una ten- 
sione in una frequenza. 

Se quindi applichiamo sul loro ingresso una ten- 
sione continua variabile da 1 a 10 volt, possiamo 
prelevare dalla loro uscita una frequenza ad onda 
quadra proporzionale al valore della tensione. 


LE SIGLE di questi INTEGRATI 


Attualmente gli integrati che possiamo reperire per 
convertire una frequenza in una tensione o una 
tensione in una frequenza hanno queste sigle: 
LM.131 - LM.231 - LM.331 - XR.4151. 


Questi quattro integrati sono equivalenti e poiché 
hanno la stessa piedinatura possiamo sostituirli u- 
no con l’altro senza problemi. 

Le sole differenze riguardano le temperature di 
funzionamento ed il valore della tensione massi- 
ma di alimentazione, ma poiché in un circuito si 


utilizza sempre una tensione compresa tra i 12 e i 
15 volt, uno vale l’altro. 


LM.131-LM.231-LM.331 costruiti dalla NATIONAL 


Volt alimentazione .............................. 4 - 40 volt 
Massima frequenza lavoro ................... 100 KHz 
Max corrente piedino 3................. 40 milliamper 


L'unica differenza che esiste tra i tre tipi di integrati 
riguarda la max temperatura che può raggiunge- 
re il loro corpo senza danneggiarsi. 

L’integrato LM.331, il più diffuso, può raggiungere 
un massimo di 70°, l’integrato LM.231 può rag- 
giungere un massimo di 85°, mentre l’integrato 
LM.131 un massimo di 125°. 


XR.4151 costruito dalla EXAR 


Volt alimentazione ............................» 8 - 22 volt 
Massima frequenza lavoro ................... 100 KHz 
Max corrente piedino 3................. 20 milliamper 


Temperatura di funzionamento ...... da 0° a +70° 


uscita corrente Ch MIE: + vcc 
CORRENTE DI RIF. CF3 IR ENTR. COMPARATORE 
USCITA FREQUEN. CE] fp socua 
Massa CL] O R-C 


Fig.1 Schema interno a blocchi e connes- 
sioni dei terminali degli integrati converti- 
tori frequenza/tensione o viceversa. 


Non tutti sanno che esistono degli integrati convertitori frequenza - ten- 
sione che consentono di leggere con un comune Tester una frequenza 
partendo da pochi Hertz fino a 0,1 Megahertz. In questo articolo vi 
insegniamo come realizzare un economico frequenzimetro analogico. 


In fig.1 abbiamo riportato lo schema a blocchi di 
tutti gli stadi principali contenuti all’interno di que- 
sti integrati convertitori: 


A = stadio comparatore di tensione 
B = stadio monostabile 

C = commutatore elettronico 

D = generatore di corrente costante 


Per ottenere un convertitore frequenza/ tensione 
oppure un convertitore tensione/ frequenza oc- 
corre solo modificare la configurazione circuitale. 


CONVERTITORE FREQUENZA/TENSIONE 


Per convertire una frequenza in una tensione si 
deve utilizzare lo schema visibile in fig.2. 

La frequenza, che viene applicata sul piedino d'in- 
gresso 6, deve risultare necessariamente ad onda 
quadra, quindi se applicheremo un segnale sinu- 
soidale non otterremo nessuna conversione. 


Dal piedino 1 preleviamo una tensione che risulta 
proporzionale al valore della frequenza. 


L’ampiezza del segnale da applicare sull'ingresso 
non dovrà risultare minore di 3 volt picco/picco, 
né superare il valore della tensione di alimentazio- 
ne, quindi se si alimenta l’integrato con 15 volt, 
consigliamo di non superare gli 11 volt. 


Per far funzionare correttamente questo converti- 
tore frequenza/tensione dovremo utilizzare per la 
resistenza R2 un valore di 10.000 ohm, poi do- 
vremo calcolare il valore della resistenza R3 in fun- 
zione della tensione di alimentazione. Per ricavare 
tale valore utilizzeremo la formula: 


Se alimentiamo l’integrato con una tensione di 15 
volt, dovremo utilizzare una resistenza che abbia 


3 


Fig.3 Formule da utilizzare per cal- 
colare il valore delle resistenze R3- 
R4 e del condensatore C2. 

Nota: Vcc è il valore della tensione 
di alimentazione dell’integrato. 


un valore di: 
(15 — 2) : 0,2 = 65 Kohm 


Non essendo un valore standard, potremo tran- 
quillamente usare una resistenza da 68 Kohm. 


Se alimentiamo l’integrato con una tensione di 12 
volt, dovremo utilizzare una resistenza da: 


(12 - 2) : 0,2 = 50 Kohm 


ed in questo caso potremo utilizzare un valore 
standard di 47 o 56 Kohm. 


Oltre alla resistenza R3 dobbiamo calcolare anche 
il valore della resistenza R4 tramite la formula: 


Sapendo che la massima frequenza che possia- 
mo applicare sull'ingresso di questo convertitore è 
di 100 KHz, per R4 dovremo utilizzare una resi- 
stenza da: 


750 : (1,1 x 100) = 6,818 Kohm 


Poiché questo valore non è standard utilizzeremo 
una resistenza da 6.800 ohm. 
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Fig.2 Schema da utilizzare per 
convertire una Frequenza in 
una Tensione. 


R1 = 10.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

R3 = vedi testo 

R4 = vedi testo 

R5 = 12.000 ohm 

R6 = 5.000 ohm trimmer 
R7 = 100.000 ohm 

C1 = 470 pF ceramico 
C2 = vedi testo 

C3 = 1 microF. poliestere 


Se tra il piedino 5 e la massa applichiamo un con- 
densatore da 1.000 pF (vedi C2), sul piedino d'u- 
scita 1 possiamo prelevare una tensione variabile 
da 0 a 10 volt applicando sul piedino d’ingresso 6 
queste frequenze: 


0 volt con una frequenza di 0 Hertz 
1 volt con una frequenza di 10.000 Hertz 
2 volt con una frequenza di 20.000 Hertz 
3 volt con una frequenza di 30.000 Hertz 
4 volt con una frequenza di 40.000 Hertz 
5 volt con una frequenza di 50.000 Hertz 
6 volt con una frequenza di 60.000 Hertz 
7 volt con una frequenza di 70.000 Hertz 
8 volt con una frequenza di 80.000 Hertz 
9 volt con una frequenza di 90.000 Hertz 


10 volt con una frequenza di 100.000 Hertz 


Se questa portata ci permette di leggere una fre- 
quenza massima di 100 Kilohertz, risulta però al- 
quanto difficile valutare con una certa precisione 
frequenze minori di 10.000 Hertz o di 1.000 Hertz. 


Potreste perciò chiederci come si deve modificare 
il circuito per poter ottenere in uscita una tensione 
di 10 volt con una frequenza di 10.000 Hertz op- 
pure di 1.000 Hertz. 


Per ottenere questa condizione dovremo solo va- 
riare la capacità del condensatore C2 utilizzando 
questa formula: 


Quindi per ottenere una tensione di 10 volt appli- 
cando sull'ingresso una frequenza di 10.000 Hertz, 
dovremo utilizzare per C2 una capacità di: 
750.000 : (6,8 x 1,1 x 10) = 10.026 picofarad 


Con questa capacità otterremo queste tensioni: 


0 volt con una frequenza di 0 Hertz 
1 volt con una frequenza di 1.000 Hertz 
2 volt con una frequenza di 2.000 Hertz 
3 volt con una frequenza di 3.000 Hertz 
4 volt con una frequenza di 4.000 Hertz 
5 volt con una frequenza di 5.000 Hertz 
6 volt con una frequenza di 6.000 Hertz 
7 volt con una frequenza di 7.000 Hertz 
8 volt con una frequenza di 8.000 Hertz 
9 volt con una frequenza di 9.000 Hertz 


10 volt con una frequenza di 10.000 Hertz 

Se vogliamo ottenere una tensione di 10 volt ap- 
plicando sull'ingresso una frequenza di 1.000 
Hertz, dovremo utilizzare per C2 una capacità di: 
750.000 : (6,8 x 1,1 x 1) = 100.267 picofarad 


Con questa capacità otterremo queste tensioni: 


0 volt con una frequenza di 0 Hertz 
1 volt con una frequenza di 100 Hertz 
2 volt con una frequenza di 200 Hertz 
3 volt con una frequenza di 300 Hertz 
4 volt con una frequenza di 400 Hertz 
5 volt con una frequenza di 500 Hertz 
6 volt con una frequenza di 600 Hertz 
7 volt con una frequenza di 700 Hertz 
8 volt con una frequenza di 800 Hertz 
9 volt con una frequenza di 900 Hertz 


10 volt con una frequenza di 1.000 Hertz 


Poiché la resistenza R4 ed il condensatore C2 han- 
no una loro tolleranza, occorre collegare in serie 
alla resistenza R5 il trimmer R6 che andrà tarato 
in modo da ottenere una tensione di 10 volt con la 
massima frequenza che avremo scelto tramite la 
capacità C2. 


Se abbiamo inserito una capacità di 1.000 pF, do- 
vremo applicare sull'ingresso una frequenza di 100 
KHz e poi ruotare il cursore di R6 fino a leggere u- 
na tensione di 10 volt. 


Se abbiamo inserito una capacità di 10.000 pF, do- 
vremo applicare sull'ingresso una frequenza di 10 
KHz e poi ruotare il cursore di R6 fino a leggere u- 
na tensione di 10 volt. 


Se abbiamo inserito una capacità di 100.000 pF, 
dovremo applicare sull'ingresso una frequenza di 
1 KHz e poi ruotare il cursore di R6 fino a leggere 
una tensione di 10 volt. 


Un altro problema che dobbiamo risolvere riguar- 
da la forma d'onda da applicare sull'ingresso 
dell’integrato, perché, come abbiamo già precisa- 
to, questa deve essere ad onda quadra, mentre 
nella maggioranza dei casi le frequenze da misu- 
rare hanno un'onda di forma sinusoidale oppure 
di forma triangolare. 


Per trasformare queste forme d'onda in un'onda 
quadra dovremo utilizzare l’integrato operazionale 
LM.311 collegandolo come visibile in fig.6. 


CONVERTITORE TENSIONE/FREQUENZA 


Per convertire una tensione in una frequenza si 
deve utilizzare lo schema visibile in fig.4. 

Il positivo della tensione continua verrà applica- 
to sul piedino 7 e la frequenza generata, che risul- 
ta ad onda quadra, verrà prelevata dal piedino 3. 
La tensione da applicare sul piedino 7 non dovrà 
mai superare i 10 volt. 


Per calcolare il valore della resistenza R4 si deve 
utilizzare la formula: 


Sapendo che la massima frequenza che possia- 
mo prelevare dall'uscita di questo convertitore non 
deve superare i 100 KHz, per R4 dovremo utiliz- 
zare una resistenza da: 


750 : (1,1 x 100) = 6,818 Kohm 


Poiché questo valore non è standard potremo sce- 
gliere un valore di 6.800 ohm. 


Se vogliamo ottenere in uscita una frequenza mas- 
sima di 100.000 Hertz (pari a 100 KHz) applican- 
do sull'ingresso una tensione di 10 volt, dovremo 
utilizzare per C2 una capacità di: 


vale a dire di: 


750.000 : (6,8 x 1,1 x 100) = 1.002 picofarad 


Fig.5 Formule da utilizzare per cal- 
colare il valore della resistenza R4 e 
del condensatore C2 in funzione del- 
la frequenza che vogliamo ottenere 
sull’uscita dell’integrato. 


Con questa capacità otterremo queste frequenze: 


Fig.4 Schema da utilizzare per 
convertire una Tensione in u- 
na Frequenza. 


R1 = 100.000 ohm 

R2 = 47 ohm 

R3 = 100.000 ohm 

R4 = vedi testo 

R5 = 12.000 ohm 

R6 = 5.000 ohm trimmer 
C1 = 100 nanoF. poliestere 
C2 = vedi testo 

C3 = 1 microF. poliestere 


Con questa capacità otterremo queste frequenze: 


con 0 volt una frequenza di 0 Hertz 
con 1 volt una frequenza di 10.000 Hertz 
con 2 volt una frequenza di 20.000 Hertz 
con 3 volt una frequenza di 30.000 Hertz 
con 4 volt una frequenza di 40.000 Hertz 
con 5 volt una frequenza di 50.000 Hertz 
con 6 volt una frequenza di 60.000 Hertz 
con 7 volt una frequenza di 70.000 Hertz 
con 8 volt una frequenza di 80.000 Hertz 
con 9 volt una frequenza di 90.000 Hertz 
con 10 volt una frequenza di 100.000 Hertz 


con 0 volt una frequenza di 0 Hertz 
con 1 volt una frequenza di 1.000 Hertz 
con 2 volt una frequenza di 2.000 Hertz 
con 3 volt una frequenza di 3.000 Hertz 
con 4 volt una frequenza di 4.000 Hertz 
con 5 volt una frequenza di 5.000 Hertz 
con 6 volt una frequenza di 6.000 Hertz 
con 7 volt una frequenza di 7.000 Hertz 
con 8 volt una frequenza di 8.000 Hertz 
con 9 volt una frequenza di 9.000 Hertz 
con 10 volt una frequenza di 10.000 Hertz 


Per ottenere delle frequenze più basse, dovremo 
solo variare la capacità del condensatore C2 uti- 
lizzando sempre la formula: 


Se con una tensione di 10 volt vogliamo ottenere 
una frequenza massima di 10.000 Hertz, dovremo 
utilizzare per C2 una capacità di: 


750.000 : (6,8 x 1,1 x 10) = 10.026 picofarad 
Nota: la frequenza da inserire nella formula deve 
sempre essere espressa in KHz, quindi dividendo 
10.000 Hz per 1.000 otteniamo 10 KHz. 
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Poiché dal calcolo teorico otterremo sempre, sia 
per il condensatore C2 sia per la resistenza RA, dei 
valori non standard, sceglieremo i valori standard 
più prossimi a quelli calcolati. 


In fase di collaudo applicheremo sull'ingresso la 
massima tensione, poi tareremo il trimmer R6 in 
modo da ottenere in uscita il valore della frequen- 
za richiesta. 


Se con una tensione di 10 volt vogliamo ottenere 
una frequenza massima di 1.000 Hertz (pari a 1 
KHz), dovremo utilizzare per C2 una capacità di: 


750.000 : (6,8 x 1,1 x 1) = 100.267 picofarad 


Con questa capacità otterremo queste frequenze: 


con 0 volt una frequenza di 0 Hertz 
con 1 volt una frequenza di 100 Hertz 
con 2 volt una frequenza di 200 Hertz 
con 3 volt una frequenza di 300 Hertz 
con 4 volt una frequenza di 400 Hertz 
con 5 volt una frequenza di 500 Hertz 
con 6 volt una frequenza di 600 Hertz 
con 7 volt una frequenza di 700 Hertz 
con 8 volt una frequenza di 800 Hertz 
con 9 volt una frequenza di 900 Hertz 


con 10 volt una frequenza di 1.000 Hertz 


Poiché la resistenza R4 ed il condensatore C2 han- 
no una loro tolleranza, per ottenere in uscita un’e- 
satta frequenza dovremo tarare il trimmer R6 col- 
legato in serie alla resistenza R5. 


Quindi se abbiamo inserito una capacità di 100.000 
pF dovremo applicare sull'ingresso una tensione di 
10 volt e poi ruotare il cursore di R6 fino a legge- 
re una frequenza di 1.000 Hertz. 


Se abbiamo inserito una capacità di 10.000 pF do- 
vremo applicare sull'ingresso una tensione di 10 
volt e poi ruotare il cursore di R6 fino a leggere u- 
na frequenza di 10.000 Hertz. 


Se abbiamo inserito una capacità di 1.000 pF do- 
vremo applicare sull’ingresso una tensione di 10 
volt e poi ruotare il cursore di R6 fino a leggere u- 
na frequenza di 100.000 Hertz. 


La massima ampiezza del segnale ad onda qua- 
dra che preleveremo dall'uscita del convertitore ri- 
sulterà pari alla tensione di alimentazione, quindi 
se alimentiamo l’integrato con una tensione di 15 
volt, otterremo un'ampiezza massima di 15 volt, 
se lo alimentiamo con una tensione di 12 volt, ot- 
terremo un'ampiezza di 12 volt. 


PROGETTO di un CONVERTITORE 
FREQUENZA - TENSIONE 


Chi vuole realizzare un convertitore in grado di leg- 
gere 1.000 - 10.000 - 100.000 Hertz potrà utilizza- 
re lo schema visibile in fig.6. 

Sull’ingresso di questo convertitore potremo appli- 
care qualsiasi forma d'onda, cioè quadra, sinu- 
soidale, a dente di sega o triangolare. 


La frequenza applicata sull'ingresso, passando at- 
traverso la resistenza R1 ed il condensatore C2, 
raggiunge il piedino non invertente 3 di IC1, cioè 


dell’operazionale LM.311 utilizzato come squa- 
dratore a trigger di Schmitt. 

Sul piedino d'uscita 7 di questo operazionale pre- 
leviamo un'onda quadra con un'ampiezza massi- 
ma di circa 11 volt indipendentemente dalla forma 
d’onda che avremo applicato sul suo ingresso ed 
anche dal valore della sua ampiezza. 


Per un corretto funzionamento la minima ampiez- 
za che potremo applicare su questo ingresso non 
dovrà risultare minore di 0,2 volt picco/picco. 
La massima ampiezza che potremo applicare su 
questo ingresso non dovrebbe risultare maggiore 
della tensione di alimentazione, pertanto non do- 
vrebbe superare i 12 volt picco/picco. 
Comunque, i due diodi DS1-DS2, applicati dopo il 
condensatore C1, provvederanno a limitare lam- 
piezza del segnale applicato sull'ingresso se que- 
sto dovesse superare i 6 volt positivi e i 6 volt 
negativi. 


Il segnale ad onda quadra, che è presente sul pie- 
dino d’uscita 7, raggiunge il piedino d’ingresso 2 di 
IC2, un doppio divisore x10 C/Mos 4518. 
Collegando in serie i due divisori, la frequenza ap- 
plicata sul piedino d'ingresso 2 può essere prele- 
vata sui piedini 6-10 divisa x10 e sul piedino 14 di- 
visa x100. 


Poiché il convertitore frequenza/tensione siglato 
IC3 è stato predisposto per fornire in uscita una 
tensione di 10 volt con una frequenza massima di 
1.000 Hz, se colleghiamo il suo ingresso sul piedi- 
no d’uscita dell’operazionale IC1, otterremo 10 volt 
con una frequenza di 1.000 Hz. 


Se colleghiamo il suo ingresso sui piedini d'uscita 
6-10 del divisore IC2, otterremo 10 volt applican- 
do sull'ingresso una frequenza di 10.000 Hz. 


Se colleghiamo il suo ingresso sul piedino d’uscita 
14 del divisore IC2, otterremo 10 volt applicando 
sull’ingresso una frequenza di 100.000 Hz. 


Quindi con un semplice commutatore a 3 posizio- 
ni (vedi S1) noi potremo leggere sul tester 1.000 - 
10.000 - 100.000 Hz fondo scala. 

Con queste tre scale noi possiamo misurare qual- 
siasi segnale di BF partendo dalle frequenze dei 
bassi a 100 Hz fino alle frequenze degli acuti a 
20.000 Hz e potremo misurare anche le frequenze 
ultrasoniche fino a 100.000 Hz. 


Per alimentare questo convertitore dobbiamo u- 
sare una tensione stabilizzata di 12 volt che pos- 
siamo prelevare dal kit siglato LX.1348, pubblica- 
to sulla rivista N.194, oppure da un qualsiasi altro 
alimentatore. 


ENTRATA 
FREQUENZA 


Lins 


Fig.6 Schema elettrico del convertitore Frequenza/Tensione. Il primo operazionale IC1 ser- 
ve per trasformare qualsiasi forma d’onda applicheremo sull’ingresso (sinusoidale-trian- 
golare-dente di sega) in un’Onda Quadra. L’integrato IC2 è un doppio divisore x10. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


; ; , ELENCO COMPONENTI LX.1414 
Chi volesse realizzare un convertitore frequenza - 


tensione dovrà montare sul circuito stampato si- Ri = 4.700 ohm 
glato LX.1414 i pochi componenti visibili in fig.7. R2 = 100.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
Come primi componenti consigliamo di inserire i tre R4 = 10.000 ohm 
zoccoli degli integrati, poi, dopo aver saldato i lo- R5 = 10.000 ohm 
ro piedini sulle piste del circuito stampato, potete R6 = 3.300 ohm 
inserire tutte le resistenze, il trimmer R13 e i due R7 = 330.000 ohm 
diodi DS1-DS2 rivolgendo il lato contornato da u- R8 = 10.000 ohm 
na fascia nera verso sinistra (vedi fig.7). R9 = 10.000 ohm 
R10 = 68.000 ohm 
Dopo questi componenti inserite il condensatore R11 = 5.600 ohm 
ceramico C5, i cinque condensatori al poliestere R12 = 10.000 ohm 
e l'elettrolitico C2 rispettando la polarità dei suoi R13 = 5.000 ohm trimmer 


due terminali. R14 = 100.000 ohm 


C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100 pF ceramico 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1 microF. poliestere 


Sulle piste dello stampato dove andranno collega- 
ti i fili del commutatore S1, il cavetto schermato 
d’entrata e i due fili d’uscita, inserite i terminali ca- 
picorda, cioè quei piccoli chiodini inclusi nel kit. 


Completato il montaggio, innestate negli zoccoli gli DS1 = diodo tipo 1N.4148 

integrati rivolgendo il lato del corpo provvisto della DS2 = diodo tipo 1N.4148 

tacca di riferimento ad U verso sinistra. IC1 = integrato tipo LM.311 
IC2 = C/Mos tipo 4518 

A chi volesse racchiudere il circuito dentro un mo- IC3 = integrato tipo XR.4151 

bile, consigliamo di richiedere il modello M0.1414 ; S1 = commutatore 3 pos. 

completo di una mascherina frontale forata e seri- 


grafata (vedi fig.9). Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
questo circuito sono da 1/4 di watt. 

Il circuito verrà fissato all'interno del mobile utiliz- 

zando i distanziatori autoadesivi inclusi nel kit. 
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Per far rientrare i distanziatori autoadesivi nello 
spazio disponibile dovrete tagliare con un paio di 
tronchesi i distanziatori già presenti nel mobile o, 
se preferite, un solo spigolo della base quadrata di 
quelli autoadesivi. 


Sul pannello frontale fisserete il commutatore S1, 
la presa d’ingresso e le due boccole d'uscita. 


Sul pannello posteriore dovrete fare un foro per far 
uscire i due fili di alimentazione. 

Quando sui due fili collegate i 12 volt, applicate il 
polo positivo sul filo di colore rosso e quello ne- 
gativo sul filo di colore nero. 


ceo 


RE main 


RA AT» Aos a 


ENTRATA 
FREQUENZA 


QUALCHE APPLICAZIONE PRATICA 


Dopo quanto letto fino a qui, vi sarete fatti l’idea 
che questi integrati servano solo per leggere con 
un tester il valore di una frequenza oppure per ge- 
nerare un'onda quadra applicando sul loro in- 
gresso una tensione continua. 


In realtà, aggiungendo pochi componenti esterni, 
noi possiamo utilizzare questi convertitori anche 
per leggere il numero di giri di un albero oppure i 
numeri di giri del motore di un’auto ed anche per 
misurare la temperatura di una sonda collocata a 
notevole distanza. 


uscita correNTE CRIMINI: + vcc 
CORRENTE DI RIF. CH) IJP ENTR. COMPARATORE 
USCITA FREQUEN. CE] ip socua 

Massa Ch] fp R-c 


XR 4151 


USCITA 


Fig.7 Schema pratico di montaggio del convertitore Frequenza/Tensione che ci permette 
di leggere qualsiasi frequenza fino ad un massimo di 100.000 Hz. Sulla destra le connes- 
sioni viste da sopra dei tre integrati 4518 - LM.311 - XR.4151. 


Fig.8 Come si presenta il convertitore Fre- 
quenza/Tensione a montaggio ultimato. 


Fig.9 Questo piccolo circuito stampato 
verrà fissato all’interno del suo mobile pla- 
stico tramite quattro distanziatori plastici 
con base autoadesiva. 


Per misurare il numero di giri di un albero si dovrà 
fissare sull'albero con del nastro adesivo un minu- 
scolo magnete, di quelli adoperati come ferma- 
carte per lavagne metalliche, che potete acquista- 
re presso ogni cartoleria (vedi fig.10). 

Vicino a questo magnete avvicineremo un senso- 
re di Hall il cui terminale d’uscita verrà applicato 
sull’ingresso del circuito composto dai due opera- 
zionali siglati IC1/A-1C1/B (vedi fig.11), che prov- 
vederanno a fornire in uscita una frequenza ad on- 
da quadra che andrà applicata sull'ingresso del 
convertitore frequenza/tensione di fig.6. 


Se l'albero motore ruota a 500 giri al minuto noi 
otteniamo una frequenza di: 


500 : 60 = 8,33 Hertz 


Se ruota a 3.000 giri al minuto noi otteniamo una 
frequenza di: 


3.000 : 60 = 50 Hertz 


Quindi il convertitore frequenza/tensione deve es- 
sere adattato per ottenere 10 volt con 100 Hertz. 
Per ottenere questa condizione dovremo solo au- 
mentare il valore del condensatore collegato al pie- 
dino 5 del convertitore XR.4151 con un poliestere 
da 1 microfarad ed aumentare anche la capacità 
del condensatore C7 posto sul piedino d’uscita 1 
con un elettrolitico da 10 microfarad. 


Per ottenere una precisione maggiore potremo uti- 
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SENSORE 


ud LATO NoN 
SENSIBILE 
+ | U 

M. 


T i 
SENSIBILE 
U + 

M. 


Fig.10 Fissando su un albero motore un pic- 
colo magnete ed usando un sensore di Hall, 
potremo leggere il numero di giri. 


LM 358 


Fig.11 Schema elettrico da usare per poter convertire il numero di giri di un albero mo- 
tore in una Frequenza. Vi ricordiamo che il lato sensibile del sensore di Hall è quello sul 


quale non appare la scritta UGN.3503 (vedi fig.10). 


R1 = 680 ohm 
R2 = 330 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 


R5 = 1 Megaohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 1 Megaohm 


C1 = 10 microF. 

C2 = 10 microF. 

C3 = 100.000 pF 

IC1 = integrato tipo LM.358 
Sensore Hall = UGN.3503 


USCITA 
Linn) 


Fig.12 Se colleghiamo questo circuito alle puntine dello spinterogeno di un motore a scop- 
pio, potremo ottenere una tensione che risulterà proporzionale al numero di giri dell’al- 
bero motore. Nell’articolo riportiamo la formula per calcolare la frequenza che si ottiene 
in funzione del Numero di giri e del numero dei Cilindri del motore. 


R1 = 10.000 ohm 
R2 = 220.000 ohm 
R3 = 120.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 68.000 ohm 


R8 = 6.800 ohm 
R9 = 12.000 ohm 


R10 = 5.000 ohm trimmer 


R11 = 100.000 ohm 
C1 = 220.000 pF 
C2 = 100.000 pF 


C3 = 470 pF ceramico 


C4 = 470.000 pF 

C5 = 10 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF 

DS1-DS4 = diodi tipo 1N.4148 


IC1 = integrato CD.4093 
IC2 = integrato XR.4151 


TENSIONE 
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SONDA | CONVERTITORE 
ME=|  TENsFREO. 


Fig.13 Modulando un trasmettitore con la frequenza generata dal sensore di Hall di fig.11 
o dal sensore di temperatura LM.35/D di fig.14, potremo conoscere a distanza il numero 
di giri o la temperatura collegando al ricevitore lo schema riportato in fig.15. 


USCITA 
FREQUENZA 


Fig.14 Per convertire una temperatura in una frequenza potremo utilizzare questo sche- 
ma che impiega un sensore di precisione siglato LM.35/D (vedi rivista N.159/160). 


R6 = 12.000 ohm 

R7 = 5.000 ohm trimmer 
R8 = 10.000 ohm 

C1 = 100.000 pF 

C2 = 100.000 pF 

C3 = 1 microF. 


R1 = 10.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 47 ohm 

R4 = 100.000 ohm 
R5 = 6.800 ohm 


lizzare 2 magneti, che fisseremo sui due lati dell’al- 
bero motore. In questo modo otterremo una fre- 
quenza doppia: 


(500 : 60) x 2 = 16,66 Hertz 
(3.000 : 60) x 2 = 100 Hertz 
Per conoscere il numero di giri del motore di un’au- 
to a 4 cilindri, vi consigliamo di utilizzare lo sche- 


ma elettrico visibile in fig.12. 


L'ingresso di questo circuito va collegato sul mor- 
setto dello spinterogeno. 


Per conoscere la frequenza che otterremo in fun- 
zione del numero di giri utilizzeremo la formula: 
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C4 = 1 microF. 

C5 = 100.000 pF 

C6 = 10.000 pF 

IC1 = diodo zener LM.336/Z 
IC2 = integrato XR.4151 
Sonda = LM.35/D 


Quindi con 1.000 giri al minuto otterremo una fre- 
quenza di: 


(4 x 1.000) : 120 = 33,33 Hertz 


Mentre con 6.000 giri al minuto otterremo una fre- 
quenza di: 


(4 x 6.000) : 120 = 200 Hertz 


Per poter ottenere una tensione di 10 volt con u- 
na frequenza di 200 Hz, dovremo utilizzare per il 
condensatore C4 un poliestere da 470.000 pico- 
farad ed inserire sul piedino d'uscita 1 (vedi C5) 
un elettrolitico da 10 microfarad. 


Per convertire una temperatura in una frequen- 
za dovremo utilizzare lo schema visibile in fig.14, 
che utilizza come sensore un LM.35/D. 


ENTRATA 
FREQUENZA 


USCITA 
NE TENSIONE 


M Pa N.C. 


LM 336 Z 


Fig.15 Per convertire le frequenze prelevate dal sensore di temperatura di fig.14 che tra- 
smetteremo via radio (vedi fig.13), consigliamo di collegare sull’uscita del ricevitore que- 
sto schema elettrico che provvederà a convertirle in una tensione. 


R1 = 10.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

R3 = 68.000 ohm 

R4 = 6.800 ohm 

R5 = 12.000 ohm 

R6 = 5.000 ohm trimmer 


R7 = 100.000 ohm C1 = 470 pF 


Collegando al piedino massa di questo sensore u- 
na tensione di riferimento di 2,5 volt tramite lo ze- 
ner di precisione REF.25/Z o l'equivalente 
LM.336/Z (vedi IC1), al variare della temperatura 
noi otterremo queste frequenze: 


0 gradi (volt 0,0) = 2.500 Hz 
10 gradi (volt 0,1) = 2.600 Hz 
20 gradi (volt 0,2) = 2.700 Hz 
30 gradi (volt 0,3) = 2.800 Hz 
40 gradi (volt 0,4) = 2.900 Hz 
50 gradi (volt 0,5) = 3.000 Hz 
60 gradi (volt 0,6) = 3.100 Hz 
70 gradi (volt 0,7) = 3.200 Hz 
80 gradi (volt 0,8) = 3.300 Hz 
90 gradi (volt 0,9) = 3.400 Hz 

100 gradi (volt 1,0) = 3.500 Hz 


Voi vi chiederete che senso ha convertire la ten- 
sione sull’uscita del sensore in una frequenza, 
quando basterebbe collegare un tester per cono- 
scere la temperatura in rapporto alla tensione. 


Questa osservazione potrebbe risultare valida se il 
sensore fosse a portata di mano, ma se questo 
fosse installato su un pallone sonda oppure sulla 
cima di una montagna, come fareste ad inviare al- 
la centrale di rilevazione questa tensione? 

In questi casi si utilizza questa frequenza per mo- 


R8 = 1 Megaohm 
R9 = 1 Megaohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 1 Megaohm 
R12 = 1 Megaohm 
R13 = 1.000 ohm 


C2 = 10.000 pF 

C3 = 1 microF. 

C4 = 100.000 pF 

C5 = 100.000 pF 

IC1 = integrato XR.4151 
IC2 = diodo zener LM.336/Z 
IC3 = integrato tipo LM.358 


dulare il segnale RF di un piccolo trasmettitore, 
poi in centrale si demodula il segnale RF con un 
ricevitore e si legge la frequenza rilevata con un 
frequenzimetro oppure si converte nuovamente 
in una tensione utilizzando il circuito di fig.15. 


Con questi esempi avrete ormai capito che gli in- 
tegrati in grado di convertire una frequenza in u- 
na tensione o una tensione in una frequenza ci 
permettono di risolvere molti problemi. 


COSTO di REALIZZAZIONE 
Tutti i componenti per realizzare il convertitore Fre- 
quenza/Tensione siglato LX.1414 riportato in fig.7 


Escluso il solo mobile ............................ L. 33.000 


Il mobile plastico M0.1414 (vedi fig.9) completo di 
mascherina forata e serigrafata ............... L. 10.000 


Costo del solo stampato LX.1414 ........... L. 5.000 


Nota: coloro che volessero i componenti utilizzati 
negli altri schemi potranno richiederli a parte. 


Sensore di Hall UGN.3503 ...................... L. 5.000 
Sensore di temperatura LM.35/D ............ L. 10.000 
Zener di precisione LM.336/Z................... L. 2.500 


13 


Fig.1 Sul trasmettitore verrà applicato il se- 
gnale prelevato dall’uscita di una radio o di un 
qualsiasi preamplificatore stereo. 


TRASMETTERE MUSICA 


Siamo pronti a scommettere che, dopo aver letto il 
sottotitolo, ci direte subito che per ascoltare la mu- 
sica in qualsiasi stanza basta acquistare una radio 
tascabile made in Japan e il problema è già risolto. 


E se voi foste il gestore di un Pub o di un Risto- 
rante con 4-5 sale e voleste far ascoltare ai vostri 
clienti la musica prelevata da un amplificatore o da 
un mangianastri collocato vicino alla Cassa, come 
risolvereste questo problema? 

Qualcuno ci risponderà che basta collegare due fi- 
li sull’altoparlante dell’amplificatore, quindi rag- 
giungere i locali interessati e collegare i fili a delle 
piccole Casse Acustiche. 


In pratica però questa soluzione non è fattibile, per- 
ché collegando in parallelo all’altoparlante princi- 
pale degli altoparlanti sussidiari, si abbassa l'im- 
pedenza di carico ed in queste condizioni i transi- 
stor finali dell’amplificatore andrebbero in fumo do- 
po poco tempo. 


Infatti, se il vostro amplificatore è stato progettato 
per un carico di 8 ohm, collegando in parallelo due 
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altoparlanti il carico si apbasserebbe a 4 ohm e 
collegando tre altoparlanti il carico si abbassereb- 
be a 2,6 ohm. 


Per ascoltare della musica in più stanze c'è un so- 
lo sistema, utilizzare i fili dell'impianto elettrico. 


Anche se in questi fili scorre una tensione di 220 
volt, noi possiamo applicargli un segnale di alta fre- 
quenza compreso tra i 150 e i 160 KHz, che pre- 
leveremo da un piccolo trasmettitore modulato in 
FM, poi collegheremo su una qualsiasi presa un 
ricevitore FM appositamente progettato per cap- 
tare questa frequenza. 


La frequenza dei 150-160 KHz da noi utilizzata non 
è stata scelta a caso, ma controllando di quanti dB 
si attenua una frequenza compresa tra i 50 e i 250 
KHz collocando trasmettitore e ricevitore ad una di- 
stanza di 100 metri (lunghezza del filo dell’impianto 
elettrico) dopo aver acceso tutte le lampade pre- 
senti nel locale. 


Come visibile nel grafico riportato in fig.4, a lam- 


pade spente tutte le frequenze comprese tra i 50 
KHz e i 250 KHz subiscono un’attenuazione di cir- 
ca 10 dB, ma accendendo tutte le lampade no- 
tiamo che tutte le frequenze superiori a 170 KHz 
subiscono un’attenuazione di circa 30 dB. 
Avendo constatato che le sole frequenze compre- 
se tra i 150-160 KHz subiscono una minore atte- 
nuazione, le abbiamo scelte per progettare il tra- 
smettitore e ovviamente il ricevitore. 


Poiché prevediamo già che molti ci chiederanno in 
consulenza se questo progetto si può utilizzare an- 
che come interfono, rispondiamo subito che ciò è 
possibile: basta applicare sull'ingresso il segnale 
preamplificato di un piccolo microfono. 


Anche se non realizzerete questo progetto, sarà 


comunque molto istruttivo sapere come si riesca a 
modulare in FM una frequenza di 150-160 KHz. 


TRASMETTITORE FM sui 150-160 KHz 


Per realizzare un trasmettitore modulato in FM su 


frequenze così basse non potevamo utilizzare un 
normale oscillatore L/C, perché sarebbe stato qua- 
si impossibile variare la frequenza generata trami- 
te dei diodi varicap. 

Per risolvere questo problema abbiamo realizzato 
un semplice VCO (oscillatore controllato in tensio- 
ne) utilizzando l’integrato NE.555 e modulando in 
FM londa quadra che fuoriesce dal piedino 3 ap- 
plicando il segnale di BF sul piedino 5. 


Per conoscere con una buona approssimazione 
quale sarà la frequenza generata dall’integrato 
NE.555 possiamo utilizzare questa formula: 


Poiché nel nostro progetto il valore della resisten- 
za R12 è di 1,5 kiloohm e quello del condensato- 
re C12 è di 2,2 nanofaradi, in via teorica otterremo 
questa frequenza: 


525 : (1,5 x 2,2) = 159 KHz 


Abbiamo sottolineato che in via teorica otterremo 


Un semplice trasmettitore sui 150-160 Kilohertz modulato in frequenza 
che vi servirà per inviare sulla linea elettrica dei 220 volt della musica, 
che potrete poi captare in qualunque stanza del vostro appartamento 
tramite un semplice ricevitore FM, progettato appositamente per sinto- 
nizzarsi sulla sola gamma dei 150-160 Kilohertz. 


Fig.2 Collegando il ricevi- 
tore FM ad una presa e- 
lettrica dei 220 volt, noi 
riusciremo a captare la 
musica irradiata dal tra- 
smettitore. 


Ricevitore FM ë > 
150 — 160 KHz oo 


Fig.3 Schema elettrico del trasmettitore in FM che utilizza la rete elettrica dei 220 volt per 
inviare a distanza i segnali BF che verranno applicati sui due ingressi posti sulla sinistra. 
Il trimmer R7 serve per variare il guadagno dello stadio preamplificatore IC1/A. 


ci 


+ 
CANALE [ RI 


DESTRO 
ENTRATE 


CANALE 


SINISTRO i 
| + 
| R4 R5 


ELENCO COMPONENTI LX.1416 


R1 = 2.200 ohm C14 = 220 pF ceramico 

R2 = 2.200 ohm C15 = 680 pF ceramico 

R3 = 100.000 ohm C16 = 10.000 pF ceramico 

R4 = 100.000 ohm C17 = 10 microF. elettrolitico 
R5 = 4.700 ohm C18 = 100 microF. elettrolitico 
R6 = 4.700 ohm C19 = 100.000 pF poliestere 
R7 = 50.000 ohm trimmer C20 = 100.000 pF poliestere 
R8 = 22.000 ohm C21 = 470 microF. elettrolitico 
R9 = 4.700 ohm C22 = 4,7 microF. elettrolitico 
R10 = 6.800 ohm C23 = 1.500 pF ceramico 

R11 =100 ohm C24 = 22.000 pF pol. 1.000 V 
R12 = 1.500 ohm C25 = 22.000 pF pol. 1.000 V 
R13 = 4.700 ohm JAF1 = impedenza 1 milliH. 
R14 =820 ohm JAF2 = impedenza 1 milliH. 
R15 = 18.000 ohm JAF3 = impedenza 47 microH. 
impedenza 47 microH. 
media freq. 470 KHz 
ponte raddriz. 100 V 1 A 
zener 30 volt 1/2 watt 


R16 = 5.600 ohm 

R17 = 1.000 ohm 

R18 = 100 ohm 
= 100 ohm 
= 10 microF. elettrolitico = NPN tipo BC.547 


NPN tipo BC.547 
integrato tipo MC.1458 
integrato tipo NE.555 


= 10 microF. elettrolitico 
= 2,2 microF. elettrolitico 
= 1.000 pF poliestere 

= 100 pF ceramico integrato tipo L.7812 

= 3.300 pF poliestere fusibile 1 amper 

= 2,2 microF. elettrolitico = trasform. 12 watt (T012.04) 
= 10 microF. elettrolitico sec. 12 volt 0,8 amper 

= 100.000 pF poliestere = interruttore 

= 1 microF. poliestere 

= 100.000 pF poliestere 

= 2.200 pF poliestere Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
= 680 pF ceramico questo circuito sono da 1/4 di watt. 
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una frequenza di 159 KHz, perché dobbiamo te- 
nere presente che la tolleranza della resistenza e 
del condensatore si aggira intorno ad un 10% in +/. 


In fig.3 abbiamo riportato il completo schema del- 
lo stadio trasmittente modulato in FM. 

Il segnale stereo, che applichiamo sulle due boc- 
cole d’ingresso poste a sinistra, viene trasformato 
in un segnale mono tramite il mixer passivo com- 
posto dalle due resistenze R1-R2. 


Il segnale BF può essere prelevato dalla presa Li- 
ne Out, presente sul retro di ogni preamplificatore, 
oppure dalla presa Cuffia. 


Abbiamo previsto un ingresso stereo, perché se 
modulassimo il segnale con un solo canale stereo, 
nel ricevitore non sentiremmo l’altro canale. 


Chi dispone di un segnale mono potrà indifferen- 
temente applicare il segnale su uno qualunque dei 
due ingressi. 


Il segnale BF così miscelato raggiunge l'ingresso 
non invertente (piedino 5) del primo operazionale 
IC1/A, contenuto all’interno dell’integrato MC.1458. 


Ruotando il cursore del trimmer R7, posto tra il ter- 
minale d’uscita e il piedino invertente 6, il segna- 
le applicato sull'ingresso può essere amplificato in 


tensione da un minimo di 2 volte fino ad un mas- 
simo di 12 volte. 


Questo segnale amplificato prima di giungere sul 
piedino non invertente 3 del secondo operazio- 
nale IC1/B, passa attraverso un filtro di preenfasi 
composto da R8-C6 e da R9-C7 che provvederà 
ad esaltare la sola gamma delle frequenze acute. 


ll segnale BF presente sul piedino d’uscita 1 di 
IC1/B viene applicato tramite R10-C10 sul piedino 
5 di IC2, cioè dell’NE.555 che provvede a modula- 
re in FM la frequenza che fuoriesce dal piedino 3. 


Prima di giungere sulla Base del transistor TRI, 
questa onda quadra viene convertita in un'onda 
sinusoidale da un filtro passa-banda composto 
da JAF1-C13 e da JAF2-C15 per evitare di tra- 
smettere un'infinità di frequenze armoniche che po- 
trebbero disturbare la ricezione. 


Il segnale viene poi amplificato dal transistor TR2 
e applicato sulla MF1 accordata sui 150-160 KHz. 


Il diodo zener DZ1, applicato tra il Collettore di que- 
sto transistor e la massa, non serve per stabiliz- 
zare la tensione di alimentazione, ma solo per pro- 
teggere il transistor TR2 da eventuali impulsi di 
extratensione che dalla rete elettrica potrebbero 
raggiungerlo tramite la MF1. 
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LINEA 220 VOLT 


Fig.4 Nel grafico si può vedere 
di quanto attenuino le frequen- 
ze da 50 KHz a 250 KHz nell’im- 
pianto elettrico di una casa con 
tutte le lampade spente e con 


RICEVITORE 


tutte le lampade accese. 

Come potete constatare, le 
frequenze che subiscono una 
minore attenuazione sono 
comprese tra 130 e 160 KHz. 


Dall’avvolgimento secondario della MF1 prelevia- 
mo il segnale sui 150-160 KHz modulato in FM e, 
tramite le impedenze JAF3-JAF4 da 47 mi- 
crohenry e i due condensatori C24-C25 da 22.000 
picofarad, lo applichiamo sulla rete dei 220 volt. 


Le due impedenze e i due condensatori si com- 
portano come un filtro passivo che provvederà a 
lasciar passare verso la linea della rete elettrica le 
sole frequenze comprese tra 149-162 KHz. 

Se volessimo calcolare la frequenza centrale di ac- 
cordo potremmo usare questa formula: 


quindi con i valori prescelti otteniamo: 
159.000 : V22.000 x 47 = 156,36 KHz 


Tutto lo stadio trasmittente viene alimentato da u- 
na tensione stabilizzata di 12 volt che preleviamo 
dall’integrato IC3. 
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STADIO RICEVENTE per i 150-160 KHz 


In fig.7 riportiamo lo schema dello stadio ricevente 
FM accordato sui 150-160 KHz. 


Il segnale RF, che preleviamo dalla linea elettrica 
dei 220 volt tramite il filtro passivo composto, an- 
che in questo caso, da due impedenze da 47 mi- 
crohenry (vedi JAF1-JAF2) e da due condensa- 
tori da 22.000 pF (vedi C1-C2), viene applicato 
sull'avvolgimento secondario della MF1 e, per in- 
duzione, passa sull’avvolgimento primario sinto- 
nizzato sui 150-160 KHz. 


Il segnale presente sul primario della MF1 viene 
applicato tramite C4-R1 sul Gate del fet FT1 che 
provvederà ad amplificarlo. 


| due diodi DS1-DS2, posti in opposizione di pola- 
rità sull'ingresso, servono per evitare che eventua- 
li impulsi di extratensione presenti nella rete e- 
lettrica possano raggiungere il fet danneggiandolo. 


Fig.6 Foto del ricevitore 
FM montato. In fig.11 tro- 
vate il completo schema 
pratico di montaggio. 


+022 31000 


L'impedenza JAF3 da 100 microhenry con in pa- 
rallelo il condensatore C6 da 10.000 pF e la resi- 
stenza R4, che troviamo collegati sul Drain del fet, 
formano un circuito di sintonia a larga banda ac- 
cordato sulla frequenza centrale di: 


159.000 : V/10.000 x 100 = 159 KHz 


Il segnale RF amplificato presente sul Drain del fet 
viene prelevato dal condensatore C8 ed applicato 
sul piedino 1 dell’integrato siglato IC1, un demo- 
dulatore FM tipo TCA.3089. 

All'interno di questo integrato (vedi fig.9) è presente 
uno stadio preamplificatore seguito da uno stadio 
limitatore d'ampiezza e da un demodulatore FM a 
quadratura. 


Dal piedino 6 di IC1 fuoriesce il segnale di BF che, 


Fig.5 Foto del trasmettito- 
re montato. In fig.10 trova- 
te il completo schema pra- 
tico di montaggio. 


sanzio 
yea AGI = 335 
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tramite la resistenza R9, applichiamo sul piedino 
d’ingresso 2 dell’integrato IC2 che provvede ad am- 
plificarlo in potenza per poter pilotare un piccolo 
altoparlante da 1-2 watt. 


Come avrete notato, il potenziometro del volume 
non viene collegato in serie al segnale di BF come 
si fa normalmente, ma è applicato sul piedino 4 che 
provvede ad alzare o ad abbassare il volume va- 
riando solo il suo valore ohmico. 


Non circolando nel potenziometro alcun segnale di 
BF, potremo collegarlo anche a notevole distanza 
senza bisogno di utilizzare del cavetto schermato. 


Tutto lo stadio ricevente viene alimentato da una 
tensione stabilizzata di 12 volt che preleviamo 
dall’integrato IC3. 
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Fig.7 Schema elettrico del ricevitore FM accordato sui 150-160 KHz. Se volete migliorare 
la qualità del suono fissate l'altoparlante dentro una piccola Cassa Acustica in legno. 


ELENCO COMPONENTI LX.1417 


R1 =1.000 ohm 

R2 = 220.000 ohm 

R3 = 2.200 ohm 

R4 = 4.700 ohm 

R5 = 220 ohm 

R6 = 4.700 ohm 

R7 =4.700 ohm 

R8 =4.700 ohm 

R9 =2.700 ohm 

R10 =1 Megaohm pot. lin. 
C1 = 22.000 pF pol. 1.000 V 
C2 = 22.000 pF pol. 1.000 V 
c3 = 1.500 pF ceramico 

C4 = 1.200 pF ceramico 

C5 = 10 microF. elettrolitico 
C6 = 10.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
c8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 10.000 pF poliestere 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1.500 pF ceramico 
C14 = 10.000 pF poliestere 
C15 = 470.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 1.000 microF. elettrolitico 
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C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 microF. elettrolitico 
C21 = 47 microF. elettrolitico 
C22 100.000 pF poliestere 
impedenza 47 microH. 
JAF2 = impedenza 47 microH. 
JAF3 = impedenza 100 microH. 


& 
> 
n 
— 
"n 


JAF4 = impedenza 2,2 milliH. 
MF1 = media freq. 470 KHz 
MF2 = media freq. 470 KHz 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 


DS1 = diodo tipo 1N.4148 
DS2 = diodo tipo 1N.4148 
FT1 = fet tipo J.310 


IC1 = integrato tipo TCA.3089 
IC2 = integrato tipo TDA.7052/B 
IC3 = integrato tipo L.7812 

F1 = fusibile 1 amper 


Ti = trasform. 12 watt (T012.04) 
sec. 12 volt 0,8 amper 

S1 = interruttore 

AP = altoparlante da 8 ohm 


Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
questo circuito sono da 1/4 di watt. 


VOLUME 


Fig.8 Connessioni degli inte- 
grati viste da sopra e del tran- 


sistor viste da sotto, utilizzati 
nel trasmettitore. 


REALIZZAZIONE pratica TRASMETTITORE 


Sul circuito stampato siglato LX.1416 vanno mon- 
tati tutti i componenti richiesti, disponendoli come 
visibile nello schema pratico di fig.10. 


Anche se potete iniziare da un componente qua- 
lunque, noi consigliamo di procedere sempre con 
un certo ordine, quindi per primi inserite gli zocco- 
li degli integrati IC1-1C2, poi, dopo aver saldato tut- 
ti i loro piedini sulle piste in rame del circuito stam- 
pato, potrete inserire tutte le resistenze ed anche 
il trimmer R7. 


Completata questa operazione montate il diodo ze- 
ner DZ1 rivolgendo il lato contornato da una fascia 
nera verso l’elettrolitico C17. 

Proseguendo nel montaggio saldate tutti i con- 
densatori ceramici, quelli al poliestere e per ulti- 
mi gli elettrolitici rispettando la polarità +/- dei due 
terminali. 

Come già abbiamo precisato più volte, il terminale 
positivo dei condensatori elettrolitici risulta più 
lungo del terminale negativo. 


ENTRATA IF CR) 
BYPASS O 
BYPASS Q 


USCITA BF 
USCITA AFC CH 
USCITA IF CEJ 


vec E E uscita 
ENTRATA CH dp ne. 

GND Ck] (ip cno 
VOLUME Chi fb uscita 


TDA 7052 B 


J 310 


Dopo questi componenti potete inserire le impe- 
denze siglate JAF tenendo presente che sul corpo 
delle impedenze JAF1-JAF2 è stampigliato 1K, 
mentre sul corpo delle impedenze JAF3-JAF4 è 
stampigliato 47. 


Vicino a queste due ultime impedenze va montata 
la MF1 e alla sua sinistra i due transistor TR1-TR2 
rivolgendo la parte piatta del loro corpo verso il tra- 
sformatore T1. 


Come potete vedere dallo schema pratico di fig.10, 
l'integrato stabilizzatore IC3 va fissato sullo stam- 
pato sopra la sua piccola aletta ad U. 

Vicino all’integrato stabilizzatore inserite il ponte 
raddrizzatore RS1 rivolgendo il segno positivo 
verso IC3. 


Per completare il montaggio inserite le due mor- 
settiere a 2 poli, poi il portafusibile e per ultimo il 
trasformatore di alimentazione T1, che va fissato 
sullo stampato con due viti complete di dado. 


Terminato il montaggio innestate nello zoccolo si- 


QUADRATORE 
RIVELATORE 
F.M. 


13 12 


Fig.9 Connessioni viste da sopra degli integrati TCA.3089 e TDA.7052/B e viste da sotto 
del fet J.310, utilizzati nel ricevitore. A destra lo schema a blocchi interno del TCA.3089. 
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Fig.10 Schema pratico di montaggio del trasmettitore FM per onde convogliate accorda- 
to sulla frequenza di 150-160 KHz. Vi ricordiamo che sul corpo delle impedenze JAF1- 
JAF2 è stampigliato 1K, mentre sul corpo delle impedenze JAF3-JAF4 è stampigliato il 
solo numero 47. Se prelevate il segnale BF dall’uscita Stereo di un preamplificatore, do- 
vrete applicare i segnali sulle due boccole Canale Destro e Canale Sinistro. 

Il mixer passivo composto dalle resistenze R1-R2 lo convertirà in un segnale Mono. Se 
prelevate il segnale da un’uscita Mono, potrete applicarlo su una sola delle boccole. 
Dopo aver ruotato a metà corsa il cursore del trimmer R7, potrete ruotarlo in senso ora- 
rio o antiorario per aumentare o ridurre il guadagno dell’operazionale IC1/A. 


glato IC1 l’integrato 1458, che sul corpo potrebbe 
avere la sigla CA.1458 oppure MC.1458, e nello 
zoccolo siglato IC2 l’integrato 555, che sul corpo 
potrebbe avere la sigla NE.555 o KA.555. 

Le loro tacche di riferimento ad U andranno en- 
trambe rivolte verso il basso. 


REALIZZAZIONE pratica RICEVITORE 


Tutti i componenti del ricevitore andranno montati 
sul circuito stampato siglato LX.1417 (vedi fig.11). 


Anche per questo montaggio inserite come primi 
componenti gli zoccoli degli integrati IC1-IC2, quin- 
di proseguite saldando le resistenze. 


Completata questa operazione inserite i due diodi 
DS1-DS2 rivolgendo uno opposto all’altro i lati con- 
tornati da una fascia nera. 


Proseguendo nel montaggio inserite tutti i con- 
densatori ceramici, i poliestere e per ultimi gli e- 
lettrolitici rispettando la polarità +/—. 


Dopo questi componenti potete inserire le due im- 
pedenze JAF1-JAF2, che hanno stampigliato sul 
corpo il numero 47, poi l’impedenza JAF3 che ha 
stampigliato sul corpo il numero 100 ed infine l’im- 
pedenza JAF4 che ha stampigliato sul corpo il nu- 
mero 2,2K. 

Vicino alla JAF3 inserite il fet FT1, rivolgendo la 


Fig.11 Schema pratico di montaggio del ricevitore FM 
accordato sulla frequenza di 150-160 KHz. Dopo aver 
acceso il trasmettitore, ruotate il nucleo della MF2 in 
modo da leggere sul terminale TP1 una tensione di 6 
volt. Il nucleo della MF1 andrà tarato per la massima 
sensibilità, dopo aver collocato il ricevitore ad una di- 
stanza di 80-100 metri dal trasmettitore. 
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Fig.13 Il circuito stampato del trasmettitore 
viene fissato sul piano del mobile plastico 


di colore nero visibile in fig.1. 


parte piatta del suo corpo verso T1. 

Di seguito montate le due bobine MF1-MF2 e poi 
l'integrato stabilizzatore IC3 che andrà fissato allo 
stampato sopra la sua piccola aletta ad U. 

Vicino al condensatore elettrolitico C17 montate il 
ponte raddrizzatore RS1 rivolgendo il segno posi- 
tivo verso destra. 


Per completare il montaggio inserite le due mor- 
settiere a 2 poli, poi il portafusibile ed il trasfor- 
matore di alimentazione T1 fissandolo allo stam- 
pato con due viti complete di dado. 


Terminato il montaggio innestate negli zoccoli i due 
integrati rivolgendo la tacca di riferimento ad U di 
IC1 verso sinistra e la tacca di riferimento di IC2 
verso l'alto (vedi fig.11). 
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Fig.12 Il circuito stampato 
del ricevitore viene fissato 
sul piano del mobile di co- 
lore bianco visibile in fig.2. 
Sul pannello frontale di al- 
luminio viene fissato il po- 
tenziometro del volume e 
l'altoparlante. 


Per il trasmettitore abbiamo scelto un mobile pla- 
stico standard di colore nero che non ha nessuna 
mascherina forata, quindi sul pannello anteriore do- 
vrete fare tre fori: due serviranno per fissare le pre- 
se d’ingresso ed uno per l’interruttore. 

Anche sul pannello posteriore dovrete fare un foro 
per far uscire il cordone di alimentazione. 


Per il ricevitore abbiamo scelto un mobile plastico 
a consolle di colore bianco che vi forniamo già 
completo di mascherina frontale forata e serigrafa- 
ta. Il piccolo altoparlante verrà fissato sulla ma- 
scherina con tre viti in ferro, applicando sotto i da- 
di tre piccole rondelle. 

Volendo si potrebbero collegare i due fili che fuo- 
riescono dai piedini 8-5 dell'integrato TDA.7052/B 
ad un altoparlante da 8 ohm racchiuso dentro una 
piccola Cassa Acustica. 


Tarare il trasmettitore e il ricevitore è molto sem- 
plice e per farlo dovete procedere come segue: 


H- Ruotate il nucleo della MF1 presente nel tra- 
smettitore a metà corsa. 


= Dopo aver collegato il trasmettitore ad una pre- 
sa rete dei 220 volt collegate il ricevitore in una 
stanza attigua ed accendetelo. 


3° = Prendete un tester e collegatelo tra il termi- 
nale TP1 e la massa, dopodiché ruotate il nucleo 
della MF2 presente nel ricevitore fino a leggere u- 
na tensione di 6 volt. 


= Se spegnete il trasmettitore sentirete nel rice- 
vitore un forte fruscio, perché questo non capterà 
più alcun segnale RF. 


= Ora dovete collegare sull'ingresso del tra- 
smettitore un segnale di BF che potete prelevare 
anche dalla presa cuffia di una radioportatile. 


= Collegate il ricevitore ad una presa molto di- 
stante da quella in cui risulta collegato il trasmet- 
titore, poi ruotate il nucleo della MF1 presente nel 
ricevitore (potete ruotare anche il nucleo della MF1 
presente nel trasmettitore) fino a trovare la posi- 
zione in cui il suono aumenta d’intensità. 


= Se per ascoltare il suono dovete ruotare al 
massimo il potenziometro del volume presente nel 
ricevitore, dovrete preamplificare maggiormente il 
segnale BF del trasmettitore e questa condizione 
si ottiene ruotando il cursore del trimmer R7. 


Il ricevitore ed il trasmettitore vanno collegati alla 
linea elettrica dei 220 volt alimentata dallo stesso 
contatore, perché applicando il ricevitore su una 
linea elettrica alimentata da un altro contatore il 
segnale subirà un’elevata attenuazione. 


Se in ricezione notate del fruscio, significa che non 
avete regolato nella posizione corretta il nucleo 
della MF2 presente nel ricevitore. 

A volte questo fruscio viene generato dallo stadio 
alimentatore switching dei computer di vecchia ge- 
nerazione, che, non risultando ben schermati, ir- 
radiano sulla rete elettrica un'infinità di frequenze 
spurie che vengono captate dal ricevitore. 


Se provate a spegnerlo noterete che il fruscio spa- 
rirà, pertanto se volete eliminare questo inconve- 
niente dovrete collegare un filtro antidisturbo tra la 
spina del computer e la presa di rete dei 220 volt. 


Tutti i componenti visibili in fig.10 per realizzare lo 
stadio trasmittente siglato LX.1416 compreso cir- 
cuito stampato, cordone di rete Escluso il solo mo- 
bile plastico da ordinare a parte ............. L.53.000 


Tutti i componenti visibili in fig.11 per realizzare lo 
stadio ricevente siglato LX.1417 compreso circui- 
to stampato, cordone di rete e altoparlante Esclu- 
so il solo mobile plastico ......................... L.66.000 


Costo del mobile plastico dello stadio trasmittente 
siglato MTK06.23 (non forato) ................. L.14.500 


Costo del mobile plastico dello stadio ricevente si- 
glato MO.1417 completo di mascherina in allumi- 


nio forata e serigrafata ............................ L.25.000 
Costo del solo stampato LX.1416 .......... L.10.000 
Costo del solo stampato LX.1417 ........... L.11.000 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il kit in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000, perché questa è la cifra me- 
dia che le Poste italiane esigono per la consegna 
di un pacco in contrassegno. 
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A Fig.1 Sul frontale dello 
tt Scanner è presente un 
display LCD sul quale 
si può leggere la fre- 
quenza Video-Audio e 
un monitor LCD che 
permette di vedere l’im- 
magine captata. 


Dopo il Misuratore di Campo per TV terrestre presentato nelle riviste 
N.188/197, ora gli antennisti ne vorrebbero uno che permetta di posi- 
zionare in modo perfetto una parabola per ricevere la TV via satellite. 
Questo progetto, oltre a leggere la frequenza delle portanti Video/Audio, 
è provvisto d’un monitor LCD a colori per vedere le immagini. 


Un antennista che deve direzionare una parabola 
su un satellite TV senza avere un Misuratore di 
Campo, può anche riuscirci utilizzando soltanto u- 
na bussola e un inclinometro, ma non saprà mai 
se l’ha direzionata verso il satellite giusto nè se l’ha 
centrato in modo perfetto. 


Per accertarsene, deve scendere dal tetto, andare 
a vedere quali emittenti riceve con il televisore e, 
se si accorge di aver direzionato la parabola su un 
satellite adiacente, deve salire nuovamente sul tet- 
to e spostare, per tentativi, la parabola. 


Se quest'antennista disponesse di un economico 
Misuratore di Campo per satelliti TV, potrebbe ri- 
cercare molto velocemente la posizione di un qual- 
siasi satellite e vedere subito, rimanendo sul tetto, 
se la parabola è direzionata in modo perfetto. 


Il progetto che vi presentiamo comprende un di- 
splay LCD che serve per leggere la frequenza del- 
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la portante Video, quella della portante Audio e lo 
stato di carica della batteria ed un monitor LCD a 
colori che serve per vedere le immagini trasmes- 
se dalle emittenti captate. 


Sul pannello frontale di questo strumento sono pre- 
senti solo 4 pulsanti e 3 deviatori che lo rendono 
assai semplice da usare. 


Infatti, un deviatore serve per l'accensione (vedi 
S1), un deviatore per lo scanner (vedi S2), un al- 
tro per leggere la frequenza delle portanti Video e 
Audio (vedi S3), due pulsanti per la sintonia (vedi 
P1-P2), un pulsante (vedi P3) per commutare la 
polarizzazione da orizzontale a verticale e un pul- 
sante (vedi P4) per inviare agli LNB dual-band u- 
na frequenza di 22 KHz per passare dalla banda 
degli 11 GHz a quella dei 12 GHz. 


Spostando la leva del deviatore S2 in posizione off, 
potrete usare lo strumento come un normale rice- 


vitore TV e per sintonizzarvi sulla frequenza che 
desiderate ricevere, dovrete soltanto premere i pul- 
santi P1-P2. La frequenza di sintonia viene visua- 
lizzata direttamente sul display LCD. 

Spostando la leva del deviatore S2 in posizione on 
lo strumento si tramuterà in uno Scanner. 
Premendo contemporaneamente i pulsanti P1-P2, 
riuscirete ad esplorare in modo automatico tutta la 
gamma 11-12 GHz e a vedere così sul monitor LCD 
tutte le emittenti che riuscirete a captare. 


Noterete subito che, a differenza dei Misuratori di 
Campo per la TV terrestre, in questo strumento 
non è presente uno strumento che indichi il valo- 
re in dBmicrovolt del segnale captato e il motivo 
è molto semplice. 


Nel caso della TV terrestre è indispensabile avere 
uno strumento che indichi l'ampiezza in dBmicro- 
volt del segnale captato, perchè ogni emittente, ol- 
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tre a trasmettere con una diversa potenza, può tro- 
varsi a distanze variabili, a soli 50 Km come a 200 
Km di distanza: quindi questo dato serve per sape- 
re che tipo di antenna direttiva utilizzare e di quan- 
to è necessario preamplificare il segnale captato. 


Nel caso della TV via satellite questo problema 
non esiste perchè il satellite, presente nello spazio 
in una posizione fissa, invia verso la Terra un se- 
gnale che non deve essere preamplificato, perchè 
sulla parabola è fissato un LNB che già provvede 
ad amplificarlo per il suo massimo e a convertir- 
lo su una frequenza compresa tra 1 GHz e 1,7 GHz 
circa. 


Per aumentare l'ampiezza del segnale sarebbe ne- 
cessario aumentare il diametro della parabola, ma 
poichè gli installatori solitamente usano parabole 
da 70-80 cm perchè con queste si vede in modo 
perfetto, anzichè aumentarne il diametro è suffi- 
ciente cercare di direzionarla con maggiore preci- 
sione verso il satellite che si desidera ricevere. 


Per stabilire se la parabola risulta perfettamente di- 
rezionata verso il satellite, dovrete utilizzare un mo- 
nitor LCD perchè, se vi trovate spostati anche di 
pochi millimetri rispetto al punto richiesto, vedre- 
te delle immagini piene di rumore (vedi fig.26). 
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In questo caso, una volta portato sul tetto questo 
strumento, dovrete provvedere a spostare la para- 
bola leggermente più verso sinistra o verso destra 
oppure verso l’alto o il basso, fino a quando dall’im- 
magine scompariranno tutti i disturbi. 


SCHEMA ELETTRICO 


Poichè in questo progetto abbiamo utilizzato un Tu- 
ner Sharp per satelliti TV, in fig.2 riportiamo le 
connessioni dei suoi terminali: 


= Su questo terminale va applicata la 
tensione che deve giungere, tramite il cavo coas- 
siale, sull’LNB posto sulla parabola. 
Se su questo ingresso applichiamo una tensione di 
18 volt, riceveremo tutte le emittenti che trasmet- 
tono con polarizzazione orizzontale. 
Applicando una tensione di 13 volt, riceveremo tut- 
te le emittenti che trasmettono con polarizzazione 
verticale. 
Se a queste due tensioni sommiamo una fre- 
quenza ad onda quadra di 22 KHz ed abbiamo un 
LNB in dual-band, questo si commuterà automa- 
ticamente sulla gamma dei 12 GHz. 


Su questo terminale va applicata una 
tensione di 12 volt, che servirà per alimentare tut- 
ti gli stadi presenti nel Tuner Sharp. 


Da questo terminale fuoriesce la fre- 
quenza dello stadio oscillatore locale divisa x128 
da un prescaler interno. Facciamo presente che lo 
stadio oscillatore locale viene fatto oscillare su u- 
na frequenza di 479,5 MHz maggiore rispetto alla 
frequenza da ricevere. 

Quindi se ci sintonizziamo sulla frequenza di 950 
MHz, lo stadio oscillatore genererà internamente u- 
na frequenza di: 


950 + 479,5 = 1.429,5 MHz 


Se ci sintonizziamo sui 1.750 MHz, lo stadio oscil- 
latore genererà una frequenza di: 


1.750 + 479,5 = 2.229,5 MHz 


Poichè il prescaler interno divide questa frequen- 
za x128, da questo piedino fuoriuscirà una fre- 
quenza che varierà da: 


1.429,5 : 128 = 11,16 MHz a 
2.229,5 : 128 = 17,41 MHz 


= In questo terminale bisogna inserire 
una tensione che da un minimo di 0,6 volt rag- 
giunga un massimo di 15 volt per poter sintoniz- 
zare il gruppo da 950 MHz a 1.750 MHz. 
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1= ALIMENTAZIONE LNB 


4=+12V. 


GRUPPO 7 = USCITA PRESCALER 


SHARP 
9 = TENSIONE SINTONIA 


10=+5V. 
11 = TENSIONE A.G.C. 


14 = USCITA VIDEO + AUDIO 
15= TENSIONE A.F.C. 


MASSA 


Fig.2 Le connessioni dei 10 terminali che 
fuoriescono dal Tuner Sharp. | due termi- 
nali contrassegnati “massa” sono diretta- 
mente collegati allo schermo del Tuner. 


Fig.3 I segnali Video e Audio presenti sulle 
boccole d’uscita, possono essere applicati 
direttamente su un televisore a colori che 
disponga della presa Scart. 


ENTRATA ENTRATA 

AUDIO VIDEO 

Fig.4 Il segnale Audio va applicato sul pie- 
dino 6 e il segnale Video sul piedino 20 del- 
la presa maschio Scart. 

Ai piedini 4-17 va collegata la calza di scher- 
mo dei due cavetti Audio-Video. 


= In questo terminale va inserita una 
tensione di 5 volt, necessaria per alimentare an- 
che il prescaler divisore x128. 


piedino 11 = Questo terminale va utilizzato per ri- 
levare la presenza di un segnale TV e per blocca- 


re automaticamente la funzione Scanner, tramite 
il micro IC8, quando viene captato un segnale TV. 


= Da questo terminale fuoriescono il 
segnale Video e le portanti Audio. 


piedino 15 = terminale AFC che non utilizziamo. 


Iniziamo la descrizione dello schema elettrico ri- 
portato in fig.7 dal piedino 14 del Tuner Sharp, 
dal quale fuoriescono il segnale Video e le portanti 
Audio modulate in FM. 


Il segnale Video prima di essere applicato sui due 
transistor amplificatori TR4-TR5 viene equalizzato 
da una rete di deenfasi composta dalla resistenza 
R26 e dal condensatore C24, che provvede a ri- 
pulire i fronti di salita dei segnali di sincronismo e 
di burst, passando poi attraverso un filtro passa- 
basso composto da C25-JAF2-C26 che provvede 
ad eliminare le portanti Audio. 


Fig.6 Foto del retro del monitor 
LCD. Dal piccolo connettore po- 
sto sulla destra fuoriescono i fili 
di alimentazione e dei segnali Au- 
dio-Video (vedi fig.22). 


Sul Collettore del transistor PNP siglato TR5 è pre- 
sente un segnale Video amplificato che viene ap- 
plicato, tramite il condensatore C29, sulla Base del 
transistor NPN siglato TR6, che provvede a man- 
tenere stabile la luminosità dell'immagine. 


Dall’Emettitore di questo transistor preleviamo un 
segnale Video standard PAL, che possiamo colle- 
gare all'ingresso di qualsiasi monitor a colori op- 
pure anche in bianco/nero. 


Sempre dal piedino 14 del Tuner Sharp prelevia- 
mo, tramite il condensatore C34, il segnale delle 
portanti Audio da applicare sul Gate del fet FT1 u- 
tilizzato come stadio separatore. 

Il segnale prelevato dal suo Source, prima di rag- 
giungere il piedino 1 dell’integrato IC4, un NE.602 
utilizzato come oscillatore-convertitore, passa at- 
traverso un filtro passa/banda composto da JAF4- 
C35, che provvede a lasciare passare le sole por- 
tanti Audio comprese tra i 6 e gli 8 MHz. 


Tutte le portanti Audio vengono applicate sul pie- 
dino 1 del mixer IC4, che provvede a convertirle 
sulla frequenza standard di 10,7 MHz tramite lo sta- 
dio oscillatore che fa capo ai piedini 6-7. 


Fig.5 Lo schermo utile del moni- 
tor LCD è di 80x65 millimetri. 
Nota: la definizione di un monitor 
LCD non può essere paragonata 
a quella di un TV color. 
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Fig.7 Schema elettrico dello Scanner. L’elenco componenti è riportato nella pagina successiva. 
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Collegando al piedino 6 l’impedenza JAF5 con in 
parallelo il diodo varicap DV1 e variando la tensio- 
ne di polarizzazione di questo diodo tramite il po- 
tenziometro R39, riusciamo a variare la frequenza 
generata da questo stadio oscillatore. 


Applicando sul diodo varicap una tensione di 12 
volt viene generata una frequenza di circa 19 MHz, 
applicando una tensione di 0 volt viene generata 
una frequenza di circa 16 MHz. 


Poichè ai piedini d’uscita 4-5 di IC4 risulta colle- 
gata una media frequenza sintonizzata sui 10,7 
MHz (vedi MF1), è intuitivo che quando lo stadio 
oscillatore genera una frequenza di 19 MHz, ci sa- 
remo sintonizzati sulla portante Audio di: 


19 — 10,7 = 8,3 MHz 


Quando lo stadio oscillatore genera una frequenza 
di 16 MHz, ci saremo sintonizzati sulla portante Au- 
dio di: 


16 — 10,7 = 5,3 MHz 


Quindi, ruotando il potenziometro R39 riusciremo 
a sintonizzare tutte le portanti Audio delle emittenti 
TV standardizzate su queste frequenze: 


6,50 - 7,02 - 7,20 - 7,38 - 7,56 - 7,74 - 7,92 MHz 


Dobbiamo far presente che la portante Audio prin- 
cipale si trova sui 6,50 MHz o sui 6,60 MHz e che 
questa viene ripetuta sulle due portanti di 7,02-7,20 
MHz per ottenere una audizione stereo. 

Le altre portanti supplementari, sempre in stereo, 
vengono utilizzate per trasmettere musica, noti- 
ziari non legati all'immagine Video oppure per tra- 
smettere in una lingua diversa. 


Come noterete, le due portanti stereo risultano di- 
stanziate di 0,18 MHz, quindi non stupitevi nel sen- 
tire lo stesso Audio su queste diverse frequenze: 


7,02 + 0,18 = 7,20 MHz 
7,38 + 0,18 = 7,56 MHz 
7,74 + 0,18 = 7,92 MHz 


Tutti i segnali Audio convertiti sui 10,7 MHz ven- 
gono prelevati dal secondario della MF1 e poi ap- 
plicati sul piedino d’ingresso 1 dell’integrato demo- 
dulatore FM siglato IC5, passando attraverso il fil- 
tro ceramico FC1 da 10,7 MHz. 


Il segnale BF demodulato disponibile sul piedino 6 
di questo integrato viene trasferito, tramite la resi- 
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stenza R53, sull’integrato amplificatore di poienza 
IC6 che pilota un piccolo altoparlante. 


Tramite la resistenza R55 e il condensatore elet- 
trolitico C53 il segnale BF raggiunge anche la boc- 
cola d'uscita Audio, che può essere utilizzata per 
applicarlo ad un amplificatore esterno o alla presa 
Scart di un qualsiasi televisore. 


Risolto il problema del segnale Audio, ora vedia- 
mo come fare per sintonizzare il Tuner Sharp su 
tutta la gamma compresa tra 950-1.750 MHz. 
Come vi abbiamo già accennato, per poter variare 
la frequenza di sintonia è necessario applicare sul 
piedino 9 di questo gruppo una tensione variabile 
da 0,6 volt a 15 volt. 


Come evidenziato nello schema elettrico, questo 
piedino 9 risulta collegato al Collettore del transi- 
stor TR2 la cui Base è collegata, tramite la resi- 
stenza R21, al piedino 9 del microprocessore si- 
glato IC8. 


Dal piedino 9 del microprocessore IC8 non esce 
una tensione continua, ma un'onda quadra con 
un duty-cicle variabile, vale a dire che cambia il 
rapporto di durata della semionda positiva rispet- 
to alla semionda negativa mantenendo stabile la 
frequenza. 


A trasformare queste onde quadre in una tensione 
continua provvede il condensatore elettrolitico C21 
posto dopo la resistenza R19. 


Quando la semionda positiva raggiunge la mas- 
sima larghezza otteniamo una tensione di 15 volt, 
quando questa scende sulla sua minima larghez- 
za otteniamo una tensione di 0,6 volt. 


Per allargare o restringere questa onda quadra si 
devono premere i due pulsanti P1-P2. 


Premendo P1 si allarga la semionda positiva, quin- 
di la frequenza di sintonia del Tuner sale perchè 
aumenta il valore di tensione applicato sul piedino 
9, mentre premendo P2 si restringe la semionda 
positiva, quindi la frequenza di sintonia scende per- 
chè diminuisce il valore di tensione sul piedino 9. 


La frequenza generata dall’oscillatore locale, che 
già sappiamo risulta maggiore di 479,5 MHz ri- 
spetto a quella sulla quale è sintonizzato il Tuner 
Sharp, viene poi divisa per 128 da un prescaler in- 
terno: quindi dal piedino 7 del Tuner fuoriesce una 
frequenza variabile da 11,16 MHz a 17,41 MHz. 


Se sintonizziamo il Tuner sui 950 MHz, su questo 


ELENCO COMPONENTI LX.1415 


R1 = 10.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 18.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
R5 = 10 ohm 

R6 = 1.000 ohm 
R7 = 0,1 ohm 1/2 watt 
R8 = 1.000 ohm 
R9 = 330 ohm 
R10 = 6.800 ohm 
R11 = 1.000 ohm 
R12 = 100 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 820 ohm 
R15 = 560 ohm 
R16 = 1.500 ohm 
R17 = 220 ohm 
R18 = 4.700 ohm 
R19 = 47.000 ohm 
R20 = 4.700 ohm 
R21 = 4.700 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 100.000 ohm 
R24 = 220 ohm 
R25 = 1.800 ohm 
R26 = 820 ohm 
R27 = 1.000 ohm 
R28 = 33.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 100 ohm 
R31 = 220 ohm 
R32 = 1.500 ohm 
R33 = 1.000 ohm 
R34 = 470 ohm 
R35 = 100.000 ohm 
R36 = 1.000 ohm 
R37 = 1.000 ohm 
R38 = 100 ohm 


*R39 = 10.000 ohm pot. lin. 


R40 = 22.000 ohm 
R41 = 22.000 ohm 
R42 = 22.000 ohm 
R43 = 56.000 ohm 
R44 = 150 ohm 
R45 = 100.000 ohm 
R46 = 1.000 ohm 
R47 = 120.000 ohm 
R48 = 100.000 ohm 
R49 = 1.000 ohm 
R50 = 330 ohm 
R51 = 4.700 ohm 
R52 = 4.700 ohm 
R53 = 2.700 ohm 
R54 = 33.000 ohm 
R55 = 1.000 ohm 


*R56 = 1 megaohm pot. lin. 


R57 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R58 = 5.600 ohm 


R59 = 2.200 ohm 

R60 = 3.300 ohm 

*R61 = 47.000 ohm 

C1 = 1.000 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 

C3 = 100.000 pF poliestere 

C4 = 3.900 pF poliestere 

C5 = 10.000 pF poliestere 

C6 = 1.000 pF poliestere 

C7 = 470 microF. elettrolitico 
C8 = 470 microF. elettrolitico 
C9 = 1.000 microF. elettrolitico 
C10 = 1.000 microF. elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 470 microF. elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 4.700 pF poliestere 

C16 = 470.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 microF. elettrolitico 
C21 = 2,2 microF. elettrolitico 
C22 = 10.000 pF ceramico 
C23 = 1.000 pF poliestere 

C24 = 220 pF ceramico 

C25 = 33 pF ceramico 

C26 = 33 pF ceramico 

C27 = 10 microF. elettrolitico 
C28 = 10 microF. elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 470 microF. elettrolitico 
C33 = 470 microF. elettrolitico 
C34 = 1.000 pF poliestere 

C35 = 10.000 pF poliestere 
C36 = 47 pF ceramico 

C37 = 10.000 pF poliestere 
C38 = 10.000 pF poliestere 
C39 = 56 pF ceramico 

C40 = 100.000 pF poliestere 
C41 = 47 pF ceramico 

C42 = 150 pF ceramico 

C43 = 33 pF ceramico 

C44 = 56 pF ceramico 

C45 = 1.000 pF poliestere 

C46 = 100.000 pF poliestere 
C47 = 10.000 pF ceramico 
C48 = 10.000 pF ceramico 
C49 = 10.000 pF poliestere 
C50 = 10.000 pF ceramico 
C51 = 10.000 pF ceramico 
C52 = 4,7 microF. elettrolitico 
C53 = 4,7 microF. elettrolitico 
C54 = 6.800 pF poliestere 

C55 = 470.000 pF poliestere 


Nota: i componenti con l’asterisco vanno 
montati sullo stampato LX.1415/B. 


C56 = 100.000 pF poliestere 

C57 = 100.000 pF poliestere 

C58 = 470 microF. elettrolitico 
C59 = 100.000 pF poliestere 

C60 = 100.000 pF poliestere 

C61 = 22 pF ceramico 

C62 = 22 pF ceramico 

C63 = 1 microF. elettrolitico 

C64 = 100.000 pF poliestere 

*C65 = 10.000 pF poliestere 
*C66 = 100.000 pF poliestere 

JAF1 = impedenza 47 microhenry 
JAF2 = impedenza 56 microhenry 
JAF3 = impedenza 10 microhenry 
JAF4 = impedenza 10 microhenry 
JAF5 = impedenza 2,2 microhenry 
JAF6 = impedenza 10 microhenry 
JAF7 = impedenza 22 microhenry 
MF1 = media freq. 10,7 MHz (rosa) 
MF2 = media freq. 10,7 MHz (verde) 
FC1 = filtro cer. 10,7 MHz 

XTAL = quarzo 8 MHz 

DV1 = diodo varicap tipo BB.405B 
DS1 = diodo tipo 1N.4007 

DS2 = diodo schottky BYT11/800 
DS3 = diodo schottky BYT11/800 
DS4 = diodo schottky BYT11/800 
DS5 = diodo tipo 1N.4148 

DS6 = diodo tipo 1N.4148 

DS7 = diodo tipo 1N.4148 

TR1 = NPN tipo BC.547 

TR2 = NPN tipo BC.547 

TR3 = NPN tipo BC.547 

TR4 = NPN tipo BC.547 

TRS = PNP tipo BC.557 

TR6 = NPN tipo BC.547 

TR7 = NPN tipo BC.547 

FT1 = fet tipo J310 

FT2 = fet tipo J310 


MFT1 = Mospower P.321 o MTP.3055 


IC1 = integrato tipo UC.3843 
IC2 = integrato tipo NE.555 
IC3 = integrato tipo LM.317 
IC4 = integrato tipo NE.602 
IC5 = integrato tipo LM.3089 
IC6 = integrato tipo TDA7052B 
IC7 = integrato tipo 74HC4520 
IC8 = CPU programm. EP.1415 
*IC9 = integrato tipo MM.5452 
F1 = fusibile 3 A. 

T1 = trasform. mod. TM.1415 
*S1 = deviatore 

*S2 = deviatore 

*S3 = deviatore 

*P1-P4 = pulsanti 

*LCD1 = display tipo 85018 
LCD2 = monitor LCD colori 4” 
TUNER = tuner TVSAT 
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piedino 7 ci ritroviamo una frequenza di: 
(950 + 479,5) : 128 = 11,167 MHz 


Se sintonizziamo il gruppo sui 1.750 MHz, su que- 
sto piedino 7 ci ritroviamo una frequenza di: 


(1.750 + 479,5) : 128 = 17,417 MHz 


La frequenza prelevata dal piedino 7 del Tuner vie- 
ne applicata sulla Base del transistor TR3 che prov- 
vede ad amplificarla. 


La frequenza amplificata prelevata dal Collettore di 
TR3 viene applicata sul piedino 10 di IC7, un 
74HC4520 che, come evidenziato in fig.30, contie- 
ne un doppio divisore. 


La frequenza che preleviamo dal piedino d’uscita 
14 di IC7 risulta divisa x16, quindi i nostri 11,16- 
17,41 MHz diventeranno 0,69-1,08 MHz. 


Questa divisione x16 è necessaria perchè il mi- 
croprocessore IC8 è in grado di lavorare, senza er- 
rore, su frequenze che risultano di circa 6 volte 
minori rispetto alla frequenza del quarzo applica- 
to sui piedini 20-21. 


Poichè utilizziamo un quarzo da 8 MHz, il micro- 
processore riesce a lavorare senza problemi fino 
ad una frequenza massima di: 


8 : 6 = 1,33 MHz 


Poichè anche la frequenza generata dallo stadio o- 
scillatore Audio (vedi IC4) varia da un minimo di 
16 MHz fino ad un massimo di 19 MHz, per poter- 
la applicare sul piedino d’ingresso 27 del micro- 
processore IC8 è necessario dividerla x16. 


Quindi la frequenza dell’oscillatore Audio preleva- 
ta dal piedino 7 di IC4 viene amplificata dallo sta- 
dio composto da FT2-TR7, prelevata dal Colletto- 
re di TR7 tramite il condensatore C49 e applicata 
sul piedino 2 dell’integrato IC7, che fa capo al se- 
condo divisore contenuto al suo interno. 


La frequenza applicata sul suo ingresso viene pre- 
levata dal piedino d’uscita 6 divisa x 16, quindi i 
nostri 16-19 MHz diventano 1-1,18 MHz. 


| piedini d’uscita 1-5 del microprocessore provve- 
dono ad abilitare il primo divisore del segnale Vi- 
deo quando il deviatore S3 non cortocircuita a mas- 
sa il piedino 10, oppure ad abilitare il secondo di- 
visore del segnale Audio quando il deviatore S3 
cortocircuita a massa il piedino 10. 
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Fig.8 Schema a blocchi dell’integrato sigla- 
to UC.3843 utilizzato nello stadio di ali- 
mentazione Switching per ottenere 5-12-25 
volt (vedi IC1 in fig.7). 


NE 602 


Fig.9 Schema a blocchi dell’integrato sigla- 
to NE.602 utilizzato come Oscillatore/Con- 
vertitore per prelevare tutte le sottoportan- 
ti Audio (vedi IC4 in fig.7). 


b incresso ARMI: vec 

b INGRESSO B CH > OSCILLATORE 
È GND cÆ fio OSCILLATORE 
p =4 a USCITA B 


USCITA A 
UC 3843 NE 602 


Fig.10 Connessioni viste da sopra dei due 
integrati UC.3843 ed NE.602. 


Tutte le frequenze Video o Audio divise x16 en- 
trano nel piedino 27 del microprocessore, che prov- 
vede con dei calcoli matematici ad ottenere un nu- 
mero corrispondente alla frequenza che deve ve- 
nire visualizzata sul display. 


Tramite un collegamento seriale il micro invia que- 
sti dati sui piedini 21-22 del driver IC9 che, a sua 
volta, pilota il display LCD. 


Se tramite il deviatore S3 abilitiamo il divisore IC7 
a visualizzare sul display la frequenza del segnale 
Video, la frequenza che entra nel piedino 27 vie- 
ne moltiplicata x16 e poi x128 e al risultato otte- 
nuto viene sottratto 479,5 che è la frequenza dell’o- 
scillatore locale del Tuner Sharp. 

Se tramite il deviatore S3 abilitiamo il divisore IC7 
a visualizzare sul display la frequenza del segnale 
Audio, la frequenza che entra nel piedino 27 vie- 
ne moltiplicata x16 e al risultato ottenuto viene sot- 
tratto 10,7 che è il valore della MF. 


Quindi sui display leggeremo l’esatta frequenza 
del segnale Video (vedi fig.11), oppure quella del 
segnale Audio (vedi fig.12). 


Dobbiamo far presente che la frequenza Video che 
appare sul display non è quella trasmessa dal sa- 
tellite, ma quella che LNB invia sull'ingresso del 
Tuner Sharp. 


Poichè i normali LNB convertono la frequenza del 
satellite su una frequenza minore di 9.750 MHz, se 
captiamo una emittente che trasmette sulla fre- 
quenza di 10.834 MHz nell’ingresso del Tuner en- 
tra una frequenza di: 


10.834 — 9.750 = 1.084 MHz 


quindi sul display appare il numero 1084. 


Fig.11 Spostando il deviatore S3 in posi- 
zione Video, sul display LCD viene visua- 
lizzata la frequenza del segnale Video. 


Se captiamo una emittente che trasmette sulla fre- 
quenza di 11.671 MHz, nell’ingresso del Tuner en- 
tra una frequenza di: 


11.671 — 9.750 = 1.921 MHz 

quindi sul display appare il numero 1921. 

Se volessimo conoscere la frequenza della emit- 
tente TV captata, dovremo sommare 9.750 al nu- 


mero che appare sul display. 


Se sul display appare il numero 1.362 ci saremo 
sintonizzati sull'emittente che trasmette su: 


1.362 + 9.750 = 11.112 MHz 


Gli LNB dual-band che permettono di passare dal- 
la banda degli 11 GHz a quella dei 12 GHz appli- 
cando sul cavo una frequenza di 22 KHz, conver- 
tono la frequenza del satellite su una frequenza mi- 
nore di 10.600 MHz, quindi se captiamo una emit- 
tente che trasmette sui 12.051 MHz nell’ingresso 
del gruppo entra una frequenza di: 


12.051 — 10.600 = 1.451 MHz 

quindi sul display appare il numero 1451. 

Se captiamo una emittente che trasmette sulla fre- 
quenza di 12.423 MHz, nell’ingresso del gruppo en- 
tra una frequenza di: 

12.423 — 10.600 = 1.823 MHz 


quindi sul display appare il numero 1823. 


Pertanto se abbiamo inviato verso LNB dual- 
band la frequenza di 22 KHz, per conoscere la fre- 


Fig.12 Spostando il deviatore S3 in posi- 
zione Audio, sul display LCD viene visua- 
lizzata la frequenza della portante Audio. 
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Fig.13 Schema pratico della scheda 
LX.1415/B vista dal lato in cui va in- 
serito l’integrato IC9. 

La finestra del connettore (CONN.1) 
va rivolta verso l’integrato IC9. 
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Fig.14 Schema pratico della scheda 
LX.1415/B vista dal lato in cui va in- 
serito il Display. Prima di fissare i 
due potenziometri, bisogna accor- 
ciare i perni sui 18 mm. 

Quando innestate il Display nello 
zoccolo, dovete rivolgere verso sini- 
stra la sua tacca di riferimento. 
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Fig.15 Schema pratico della scheda LX.1415. In questa scheda, la fine- 
stra del connettore (CONN.1) va rivolta verso il basso. 

Dalle due boccole poste sulla sinistra si possono prelevare il segnali Au- 
dio-Video da applicare, con una presa Scart, ad un TV color (vedi fig. 4). 
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quenza dell'emittente captata dobbiamo sommare 
10.600 al numero che appare sul display. 


Se sul display appare il numero 1905 ci saremo 
sintonizzati su una emittente che trasmette sui: 


1.905 + 10.600 = 12.505 MHz 


Per inviare verso l’LNB la frequenza dei 22 KHz, 
si deve premere il pulsante P4 collegato al piedino 
16 del microprocessore IC8. Premendolo una se- 
conda volta la si esclude. 


Per sapere se sull’LNB abbiamo inviato i 22 KHz 
è sufficiente guardare il segno + che appare sulla 
sinistra del display LCD, che indica se questo è 
predisposto per la polarizzazione orizzontale o 
verticale. 


Quando sull’LNB giungono i 22 KHz questo sim- 
bolo lampeggia. 


Il pulsante P3, collegato al piedino 15 del micro- 
processore, viene utilizzato per predisporre l’LNB 
a captare tutte le emittenti con polarizzazione o- 
rizzontale oppure con polarizzazione verticale. 


Ogni volta che accendiamo lo Scanner questo si 
dispone automaticamente sulla polarizzazione o- 
rizzontale, condizione che viene indicata dal sim- 
bolo — che appare sulla sinistra del display. 


Premendo il pulsante P3 per passare sulla pola- 
rizzazione verticale, il microprocessore provvede 
ad abbassare la tensione che entra nel piedino 1 
del Tuner Sharp da 18 volt a 13 volt, polarizzan- 
do la Base del transistor TR1 che, portandosi in 
conduzione, provvede a cortocircuitare a massa 
tramite il suo Collettore la resistenza R14 posta in 
serie alle resistenze R16-R15 dell’integrato stabi- 
lizzatore IC3. 


Cortocircuitando a massa questa resistenza, la ten- 
sione sul piedino d’uscita U di IC3 scende da 18 
volt a 13 volt. 

Per ottenere nuovamente i 18 volt è sufficiente pre- 
mere ancora il pulsante P3. 


Quando l’LNB risulta predisposto sulla polarizza- 
zione verticale, sulla sinistra dei display appare il 
simbolo |. 


Premendo il pulsante P4 dei 22 KHz il micropro- 
cessore abilita; tramite il piedino 7, lo stadio oscil- 
latore IC2, che inizia a generare un segnale ad on- 
da quadra a 22 KHz. 


38 


Questa frequenza presente sul piedino d’uscita 3 
di IC2 viene applicata, tramite il condensatore C16, 
sul piedino R dell’integrato stabilizzatore IC3, che 
la miscela alla tensione continua di 18 o 13 volt 
che fuoriesce dal piedino d’uscita. 


Sulla destra del microprocessore IC8 troviamo il de- 
viatore S2 contrassegnato con Scann off e on. 


Spostando la leva del deviatore S2 su off, questo 
circuito può essere utilizzato come se fosse un nor- 
male ricevitore per satelliti, infatti premendo il pul- 
sante P1 sposteremo la sintonia sulle frequenze 
superiori. 

Premendo il pulsante P2 sposteremo la sintonia 
dalla frequenza superiore alle frequenze inferiori. 


Premendo contemporaneamente i pulsanti P1-P2, 
il ricevitore farà una scansione di tutta la banda, 
quindi per fermarla su una emittente sarà suffi- 
ciente premere uno dei due tasti P1-P2. 


Quando ci saremo sintonizzati su una emittente, 
per sintonizzarci finemente, sarà sufficiente pre- 
mere alternativamente P1 o P2, quindi ruotare il 
potenziometro R39 per ricercare la frequenza del 
segnale Audio. 


Spostando la leva del deviatore S2 su on, apparen- 
temente non si nota alcuna differenza perchè riusci- 
remo ad eseguire tutte le funzioni fin qui descritte. 


Questa funzione on serve invece per fermare in 
modo automatico la scansione sulla prima emit- 
tente che il ricevitore riesce a sintonizzare. 


Per attivare questa funzione è necessario proce- 
dere nel modo seguente: 


g- Con il circuito non ancora alimentato sposta- 
re la leva del deviatore S2 su SCAN on. 


%- La parabola non deve essere direzionata su 
nessun satellite. 


g- Non appena il circuito viene alimentato, si ve- 
dranno apparire sul display due lineette — —, a con- 
ferma che lo scanner sta memorizzando il livello 
del rumore generato dall’LNB che lo utilizzerà co- 
me livello di soglia. Qualsiasi segnale captato 
dall’LNB in grado di superare questo livello di so- 
glia memorizzato, sarà un segnale Video captato 
dal satellite. 


g- Una volta che il livello del rumore sarà me- 
morizzato, dal display spariranno le due lineette 
— — e in loro sostituzione apparirà la frequenza mi- 
nima sulla quale risulta sintonizzato il Tuner. 
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Fig.16 Foto della scheda LX.1415 con sopra montati tutti i componenti. Si noti tutta la su- 
perficie di massa sulla zona centrale del circuito stampato. Per collegare questo stampa- 
to con quello del Display dovete usare la piattina cablata inserita nel kit. 


= === ===: 
N A E A + RANEE NENN 
e De a a a e a o il 


PKS) 


Fig.17 Foto della scheda LX.1415/B vista dal Fig.18 Foto della scheda LX.1415/B vista dal 
lato in cui sono inseriti l’integrato IC9, il lato in cui sono inseriti il Display, i quattro 
CONN.1 e i due potenziometri. Pulsanti e i tre Deviatori. ` 


5° - A questo punto, premendo contemporanea- 
mente i due pulsanti P1-P2, la frequenza inizierà a 
salire dal suo minimo al suo massimo a ciclo con- 
tinuo e, non appena il ricevitore capterà un segna- 
le Video di una qualsiasi emittente, automatica- 
mente la scansione si bloccherà. Per vedere le al- 
tre emittenti, è necessario premere nuovamente 
P1-P2 e quando lo scanner incontrerà una nuova 
emittente nuovamente si fermerà. 


Questa funzione scansione risulta utilissima per 
posizionare la parabola su un qualsiasi satellite del 
quale non si conosca l’esatta posizione. 


Infatti, dopo aver messo in funzione lo scanner, 
basta muovere la parabola in senso orizzontale 
partendo da Est verso Ovest e, se non si riesce a 
captare nessun segnale, elevare in senso vertica- 
le la sua angolazione di qualche grado, poi muo- 
vere nuovamente la parabola, procedendo da Est 
verso Ovest e, ammesso di non captare nessun 
segnale, elevarla ancora di qualche grado e ripe- 
tere questa operazione fino a quando non si riesce 
ad individuare una emittente. 


Dal logo presente sull'immagine che appare sul 
monitor, capiremo se l'emittente captata è del sa- 
tellite richiesto oppure di un satellite adiacente. 


Per alimentare questo Scanner sono necessarie 
tre tensioni, una di 25 volt, una di 12 volt ed una 
di 5 volt, che preleveremo dal secondario dello sta- 
dio di alimentazione composto da 1IC1-MFT1-T1. 


Questo stadio alimentato da una batteria da 12 
volt, è un alimentatore switching stabilizzato in ten- 
sione che lavora su una frequenza di circa 40 KHz. 


Poichè abbiamo utilizzato una batteria ermetica ri- 
caricabile da 12 volt 3 amper, sapendo che tutto 
il circuito assorbe circa 1 amper, avremo un’auto- 
nomia di circa 3 ore, più che sufficienti per instal- 
lare nel corso della giornata 2-3 parabole. 


In serie al positivo di alimentazione abbiamo inse- 
rito una semplice protezione composta dal fusibile 
F1 e dal diodo DSI. 

Quindi se per errore inseriremo la polarità della bat- 
teria in senso inverso, salterà il fusibile. 


Non abbiamo inserito il diodo DS1 in serie al po- 
sitivo di alimentazione per evitare una caduta di 
tensione di circa 0,7 volt. 

La tensione della batteria che preleveremo dopo il 
fusibile F1 viene applicata tramite il partitore resi- 
stivo R58-R59 sul piedino 19 del microprocessore, 
che la utilizza per far apparire sul display LCD la 
scritta LOBATT quando la tensione della batteria 
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scende al di sotto dei 9,5 volt, quindi questa scrit- 
ta ci avvisa che dobbiamo ricaricarla. 


A chi volesse utilizzare questo Scanner come ri- 
cevitore per TV satellite, anzichè usare la batteria 
che dopo ogni 3-4 ore bisogna ricaricare, consi- 
gliamo di utilizzare un piccolo alimentatore stabi- 
lizzato in grado di erogare 12 volt 2 amper. 

Agli antennisti, che usano lo Scanner per diverse 
ore continuativamente, suggeriamo di ricaricare la 
batteria per non ritrovarsi, il giorno dopo, sul tetto 
con una batteria scarica a metà lavoro. 

Per ricaricare questa batteria può essere utilizzato 
il kit LX.1176 presentato nella rivista N.172. 


Il caricabatteria va collegato allo Scanner quando 
questo è spento. 


Per terminare, aggiungiamo che questo Scanner 
funziona anche senza il monitor a colori LCD, quin- 
di potete ridurre il costo complessivo di ben 
250.000 lire, sapendo che comunque al bisogno 
potrete sempre acquistarlo a parte. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Per realizzare questo Scanner per satelliti TV oc- 
corrono due circuiti stampati a doppia faccia con 
fori metallizzati siglati LX.1415 - LX 1415/B. 


Sul circuito stampato di dimensioni maggiori sigla- 
to LX.1415 dovete montare tutti i componenti visi- 
bili in fig.15, mentre in quello di dimensioni minori 
siglato LX.1415/B il display LCD, i quattro pulsan- 
ti, i tre deviatori e i due potenziometri. 


MONTAGGIO scheda LX.1415 (fig.15) 


Se inizierete il montaggio dallo stampato LX.1415 
vi consigliamo di inserire come primi componenti i 
7 zoccoli degli integrati e il CONN.1, rivolgendo il 
lato con la finestra verso il basso. 


Dopo aver saldato tutti i piedini sulle piste del cir- 
cuito stampato, sarebbe consigliabile eseguire un 
veloce controllo, perchè accade spesso di dimen- 
ticarsi di saldare un piedino. 

Potete quindi iniziare ad inserire le resistenze, ve- 
rificando attentamente il codice a colori stampi- 
gliato sul loro corpo per evitare di commettere er- 
rori. 


Dopo le resistenze, inserite tutti i condensatori ce- 
ramici e i poliestere. 

Se vi trovate in difficoltà nel decifrare le sigle stam- 
pigliate sul loro corpo, vi consigliamo di andare a 
pag.21 del nostro volume Handbook dove trove- 
rete indicato .il corrispondente valore in picofarad. 


Fig.20 Il piccolo altoparlante va 
fissato sul coperchio superiore 
del mobile per mezzo di due 
squadrette sagomate. 


Fig.19 Sul piano del mobile fissa- 
te lo stampato LX.1415 e sul pan- 
nello frontale lo stampato del di- 
splay LCD e del monitor LCD a 
colori. 

La batteria di alimentazione va 
fissata sul pannello posteriore, u- 
sando la squadretta metallica che 
troverete all’interno del blister. 
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Fig.21 | quattro fili che fuoriescono sulla destra del monitor LCD vanno collegati ai ter- 
minali della scheda LX.1415 (vedi fig.16) facendo attenzione a non invertirli. | trimmer po- 
sti in alto servono invece per ritoccare il Contrasto, il Colore e la Luminosità. 


Fig.22 Foto del monitor LCD e della scheda LX.1415/B già fissati sul pannello frontale. 
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Fig.23 Per fissare il monitor LCD e la scheda LX.1415/B dovete usare i distanziatori me- 
tallici maschio-femmina che troverete nel kit (vedi disegno di fig.24). 


Proseguendo nel montaggio, potete inserire tutti i 
diodi con corpo plastico e, come potete vedere in 
fig.15, la fascia bianca del diodo DS1 va rivolta 
verso l'alto, quella del diodo DS2 verso il basso e 
quella dei diodi DS3-DS4 verso destra. 

Nel caso dei diodi con corpo in vetro, la fascia 
nera del diodo DS5 va rivolta verso destra e quel- 
la dei diodi DS6-DS7 verso il basso. 

Il diodo varicap siglato DV1, posto vicino allim- 
pedenza JAF5, va posizionato in modo che la sua 
fascia di riferimento sia rivolta verso il condensa- 
tore C41. 


Poichè sul corpo di questi diodi è stampigliata la re- 
lativa sigla, difficilmente potrete confonderne uno 
con l’altro. 


Dopo i diodi potete inserire la MF1 che ha il nucleo 
interno di colore in rosa e la MF2 che ha il nucleo 
interno di colore verde. 

Vicino alla MF1 inserite il filtro ceramico FC1. 


Montate quindi tutte le impedenze di alta frequen- 
za siglate JAF, controllando quale numero risulta 
stampigliato sul loro corpo. 


Sul corpo dell’impedenza JAF1 da 47 microhenry 
è stampigliato il numero 47. 


Sul corpo dell’impedenza JAF2 da 56 microhenry 
è stampigliato il numero 56. 


Sul corpo dell’impedenza JAF5 da 2,2 microhenry 
è stampigliato il numero 2.2. 


Sul corpo delle impedenze JAF3-JAF4-JAF6 da 
10 microhenry è stampigliato il numero 10 e sul 
corpo di JAF7 da 22 microhenry il numero 22. 


Vicino allo zoccolo di IC8 inserite, in posizione o- 
rizzontale, il quarzo da 8 MHz (vedi XTAL), bloc- 
candone il corpo sulla pista di massa del circuito 
stampato con una sola goccia di stagno. 


Vicino al condensatore elettrolitico C52 e alla resi- 
stenza R54, posta vicino al Tuner Sharp, innesta- 
te il piccolo terminale a spillo siglato TP1, che vi 
servirà per tarare l’Audio. 


| terminali a spillo vanno innestati anche nei fori dai 
quali partono i cavetti dei potenziometri, delle pre- 
se Audio - Vidéo e dell’altoparlante. 


| successivi componenti che consigliamo di inserire 
sono i fet e i transistor, quindi dopo aver letto la si- 
gla stampigliata sul loro corpo, li dovete inserire nel- 
le posizioni richieste senza accorciarne i terminali. 

Poichè il corpo di questi semiconduttori è a mezza- 


luna, dovete sempre rivolgere il lato piatto così co- 
me abbiamo indicato nello schema pratico di fig.15 e 
nel disegno serigrafico riportato sul circuito stampato. 


Potete quindi montare tutti i condensatori elettro- 
litici, inserendo il terminale positivo nel foro con- 
trassegnato +. Nel disegno pratico di fig.15 non ap- 
pare l’elettrolitico C20 perchè posizionato dietro al 
Tuner Sharp, comunque sul circuito stampato ab- 
biamo evidenziato la sua sagoma e la sua sigla. 


A questo punto non vi rimane che da montare, sul 
lato superiore del circuito stampato, le tre morset- 
tiere ed il porta fusibile. 


Sulla sinistra collocate il mosfet MFT1 e l’integrato 
IC3 che, come potete vedere ‘nel disegno pratico 
di fig.15, vanno fissati in posizione orizzontale so- 
pra ad un'aletta di raffreddamento. 


In prossimità del mosfet MFT1 fissate il trasforma- 
tore di alimentazione T1 e in alto a destra inserite 
il Tuner Sharp saldandone tutti i piedini, compre- 
si i due di massa, sulle piste sottostanti del circui- 
to stampato. 


Dovete quindi innestare nei rispettivi zoccoli tutti gli 
integrati, rivolgendo la loro tacca di riferimento a U 
verso sinistra, esclusa quella di IC8 che va rivolta 
verso l'alto. 

Prima di premere a fondo un integrato nel suo zoc- 
colo, controllate che tutti i piedini si trovino in cor- 
rispondenza delle relative guide perchè, se uno so- 
lo di essi fosse divaricato, anzichè innestarsi, fuo- 
riuscirebbe lateralmente dallo zoccolo. 


Come avete potuto constatare, il montaggio di que- 
sta scheda non è per nulla difficoltoso, anche per- 
chè sul circuito stampato è presente un disegno 
serigrafico completo con le sagome di ciascun 
componente e relativa sigla. 


MONTAGGIO scheda LX.1415/B (vedi figg.13-14) 


Completato il montaggio delle scheda base, pren- 
dete il secondo circuito stampato LX.1415/B e su 
questo montate tutti i componenti. 


Per iniziare vi consigliamo di inserire lo zoccolo per 
l'integrato IC9, il CONN.1 rivolgendo la sua fine- 
stra verso l'alto come visibile in fig.13. 


Proseguendo nel montaggio inserite dal lato oppo- 
sto, i due connettori femmina a 20 terminali che 
utilizzerete come zoccolo per il display LCD. 


Prendete quindi i tre deviatori a levetta S1-S2-S3 
e, dopo aver premuto a fondo i loro tre terminali 
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Fig.24 Nel pannello frontale del mobile sono inseriti dei perni filettati che servono per av- 
vitare i distanziatori metallici. Nei perni di questi distanziatori dovete inserire il circuito 
stampato LX.1415/B e il telaio del monitor LCD. 


nello stampato, saldateli sulle piste sottostanti. 
Inserite quindi i quattro pulsanti P1-P2-P3-P4, la 
resistenza R61 e i due condensatori C65-C66. 


In questo stampato vanno inseriti anche i due po- 
tenziometri R56-R39, ma prima di fissarli dovete 
accorciarne i perni (vedi fig.14). 


Completato il montaggio, innestate nello zoccolo 
l'integrato IC9, rivolgendo la tacca di riferimento a 
U presente sul suo corpo verso il condensatore 
C66, non senza aver preventivamente verificato 
che tutti i suoi piedini si trovino collocati in corri- 
spondenza delle rispettive guide: se constatate che 
tali piedini sono troppo divaricati, la soluzione più 
semplice per porli nel giusto assetto è quella di ap- 
poggiarli lateralmente su un tavolo e di premere sul 
corpo dell’integrato. 


Anche quando inserite il display nei due connet- 
tori potete adottare la stessa soluzione. 


Prima di innestare il display nei due connettori do- 
vete verificare su quale lato del corpo è presente 
la sua tacca di riferimento, perchè se questa vie- 
ne orientata in modo errato, il display non farà ap- 
parire nessun numero. 

Questa tacca di riferimento può essere costituita 
da una piccola protuberanza in vetro oppure da 
un segno < nella cornice interna (vedi fig.14). 


MONTAGGIO nel MOBILE =// 


| due circuiti stampati vanno fissati all’interno del 
mobile plastico (vedi fig.19). 


44 


Dopo aver sfilato i due pannelli anteriore e po- 
steriore, fissate sul piano del mobile, con 4 viti au- 
tofilettanti, il circuito stampato LX.1415. 


Sul coperchio del mobile fissate l'altoparlante con 
i due ritagli di alluminio sagomati. 


Sul pannello anteriore, dovete avvitare i distan- 
ziatori metallici inseriti nel kit (vedi fig.24). 

In questi distanziatori inserite il circuito stampato 
del display LX.1415/B e il monitor a colori LCD. 


Per stringere i dadi da 12 mm dei distanziatori sa- 
rebbe consigliabile utilizzare una chiave a caccia- 
vite reperibile in ogni ferramenta. 


Se non avete acquistato il monitor a colori LCD, 
chiudete la finestra del pannello con un ritaglio di 
alluminio oppure di plastica. 


Dopo aver fissato lo stampato LX.1415/B sul pan- 
nello, saldate sui terminali dei potenziometri i ca- 
vetti schermati, collegando la calza di schermo ai 
terminali disposti in alto (vedi fig.13). 


Sui due terminali a spillo che fuoriescono vicino al 
deviatore S1, saldate il filo bifilare la cui estremità 
va collegata alla morsettiera posta sul lato destro 
del fusibile F1. 


Dopo aver innestato il pannello frontale nelle gui- 
de del mobile, saldate le estremità dei cavetti scher- 
mati sui terminali a spillo presenti in prossimità di 
IC6-IC7 (vedi fig.15). 


Quando saldate le estremità dei fili che fuoriesco- 
no dal monitor a colori LCD, ricordate che il filo 
rosso (alimentazione dei 12 volt) va saldato sul 
terminale di sinistra (vedi fig.15), mentre l'opposto 
filo, che è quello del segnale video, va saldato sul 
terminale posto sulla destra. 


Completati questi collegamenti, potete inserire il 
pannello anteriore nelle guide del mobile. 


Sul pannello posteriore vanno fissate le due boc- 
cole d’uscita Audio-Video per un eventuale mo- 
nitor esterno o per entrare nella presa Scart del 
vostro televisore a colori (vedi fig.4). 


Sempre sul pannello posteriore fissate la presa per 
il caricabatteria e, prima di collegare i due fili +/- 
alla morsettiera, verificate, dopo avere inserito la 
spina maschio collegata al caricabatteria, da qua- 
le dei due terminali fuoriesce la tensione positiva. 


Per collegare il circuito stampato LX.1415 al circui- 
to LX.1415/B dovete solo innestare nelle due va- 
schette indicate CONN.1 i due connettori maschi 
già cablati sulle estremità della piattina a 10 fili. 


Completati tutti i collegamenti, fissate la batteria sul 
coperchio posteriore del mobile utilizzando la squa- 
dretta metallica inserita nel kit. 


TARATURA 


Se collegherete questo Scanner ad una parabola 
già direzionata su un satellite e sposterete la leva 
del deviatore S3 sulla posizione Freq.video, pre- 
mendo i pulsanti P1-P2 indicati frequency, riusci- 
rete a sintonizzarvi su tutte le emittenti TV e sul 
monitor vedrete le immagini trasmesse. 

Come noterete, sul display apparirà il valore del- 
la frequenza che entra nel Tuner Sharp. 


Spostando la leva del deviatore S3 su Freq.audio, 
sul display vedrete apparire la frequenza della por- 
tante audio che può variare da 6,10 MHz a 8,88 
MHz, ruotando la manopola posta sul pannello fron- 
tale indicata Freq.audio. 


Dopo aver sintonizzato una emittente, se ruotate 
lentamente la manopola di questo potenziometro 
in modo da leggere sui display 6,50 MHz circa, po- 
trete ascoltare l’Audio. 


Sicuramente il suono che ascolterete risulterà de- 
bole e distorto non essendo ancora stati tarati i 
nuclei delle MF1-MF2. 


Per tarare il nucleo della MF1 dovete collegare i 
puntali di un tester commutato sulla portata 10 volt 


Fig.25 Dopo aver fissato sul pannello frontale il monitor LCD a colori e lo stampato 
LX.1415/B, dovete collegare quest’ultimo allo stampato base LX.1415, inserendo nelle due 
vaschette siglate CONN.1, i connettori femmina fissati sulla piattina già cablata. 
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Fig.26 Per trovare un satellite basta muovere la parabola in senso orizzontale e poi in sen- 
so verticale fino a quando lo Scanner non farà apparire sullo schermo del monitor un’im- 
magine. Se l'immagine è piena di rumore spostate la parabola di pochi millimetri in oriz- 
zontale o in verticale fino a quando non vedrete un’immagine perfetta. 


Fig.27 Se nella ricerca di un satellite volete che lo Scanner si fermi in modo automatico 
sulla prima emittente che riesce a sintonizzare, ancora prima di accenderlo e ancora pri- 
ma che la parabola risulti centrata su un satellite, spostate il deviatore S2 su Scan ON e 
poi alimentate lo Scanner. Sul display appariranno due lineette —- — e dopo pochi secon- 
di la frequenza di sintonia. Premendo contemporaneamente P1-P2, non appena il ricevi- 
tore capterà un segnale Video, lo vedrete fermo sul monitor. 


tensione continua, tra il terminale TP1 (posto vi- 
cino a C52-R54) e una massa. 

Il puntale da collegare a massa può anche esse- 
re appoggiato sul metallo del Tuner Sharp. 


Con un cacciavite ruotate il nucleo della MF1 fino 
a leggere il massimo della tensione che normal- 
mente si aggira intorno ai 3,5 - 4 volt. 


Come seconda operazione, ruotate il nucleo della 
MF2 fino a trovare la posizione in cui udirete lau- 
dio perfettamente pulito e senza nessuna distor- 
sione. 


Se completata questa taratura ruotate lentamente 
il potenziometro Freq.audio sulle frequenze delle 
altre portanti, cioè sui 7,02-7,20 MHz oppure sui 
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7,38-7,56 MHz, sentirete lo stesso segnale audio, 
oppure della musica o una lingua diversa rispetto 
a quella trasmessa sui 6,50 MHz. 


Dopo aver constatato che tutto funziona regolar- 
mente, potete chiudere il mobile. 


GLI ULTIMI utili CONSIGLI 


Poichè userete lo scanner sempre in prossimità 
della parabola, dovete procurarvi uno spezzone di 
cavo coassiale lungo circa 2 metri, collegando al- 
le sue due estremità un connettore F per collega- 
re l'uscita dell’LNB con l'ingresso del Tuner Sharp. 


Per individuare la posizione di un satellite, dovete 


Fig.28 Nello spazio sono presenti una infi- 
nità di satelliti TV e nella Tabella riportata 
qui di fianco sono indicati i loro nomi e i 


gradi di Longitudine sui quali sono posi- 
zionati rispetto a Greenwich. 


prima memorizzare la figura di rumore dell’LNB 
procedendo come segue: 


1° - Quando ancora la parabola non è direzionata 
su nessun satellite, ancora prima di accendere lo 
scanner, spostate la leva del deviatore S2 in posi- 
zione Scan on. 


2° - Accendete lo scanner e sul display vedrete ap- 
parire i segni — — che, dopo pochi secondi, spari- 
ranno e in loro sostituzione apparirà il valore di u- 
na frequenza. 


3° - Spostate il deviatore S3 in posizione Freq.vi- 
deo e premete contemporaneamente i pulsanti P1- 
P2 e sul display vedrete che la frequenza, parten- 
do dal suo valore minimo di circa 870 MHz rag- 
giungerà il suo valore massimo di 1.985 MHz, poi 
partirà nuovamente da 870 MHz e questa scan- 
sione di tutta la gamma si ripeterà fino a quando la 
parabola non capterà il segnale di una emittente. 


TABELLA N.1 
Intelsat 602 
Intelsat 604 
Intelsat 703 


Turksat 1C 
Turksat 1B 


Eutelsat Il 


Astra 


Kopernicus 2 
Arabsat 2A 
Kopernicus 3 
Astra 
Eutelsat W2 
Hot Bird 4 
Eutelsat Il F3 
Eutalsat Il F4 
Sirius 1/2 


Telecom 2C 
Thor 


Intelsat 707 
Amos | 


Telecom 2B/C 


Nilesat 


Telecom 24 


Intelsat 705 
Intelsat 605 
Hispasat 1A/B 
Intelsat 801 
Intelsat 601 
Orion 


62,0° Est 
60,0° Est 
57,0° Est 
42,0° Est 
31,3° Est 
36,0° Est 
28,2° Est 
28,5° Est 
26,0° Est 
33,5° Est 
19,2° Est 
16,0° Est 
13,0° Est 
10,0° Est 
7,0° Est 
5,0° Est 
3,0° Est 
0,8° Est 
1,0° Ovest 
4,0° Ovest 
5,0° Ovest 
7,0° Ovest 
8,0° Ovest 
18,0° Ovest 
27,5° Ovest 
30,0° Ovest 
31,5° Ovest 
34,5° Ovest 
37,5° Ovest 
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Fig.29 Disposizione dei piedini del display LCD u- 
tilizzato in questo Scanner. 

Come tacca di riferimento, su un solo lato del di- 
splay è presente una piccola goccia di vetro (ve- 
di lato sinistro) oppure una piccolo segno < nella 


LOBAT 


sua cornice interna (vedi fig.14). 


74 HC 4520 


PCO 

PCI 

Pez 

PCI 

PC4 

NMI 
RESET 
OSC. OUT. 
OSC. INP. 
PA7 

PAG 


PA4 
AIP clock PA3 


MM 5452 EP 1415 


ENTRATA IF N.C. 
BYPASS USCITA AGC 
BYPASS GND 
GND pA 
ENTRATA MUTE USCITA MUTE 
USCITA BF Vec 
USCITA AFC RIFER. DI BIAS 
USCITA IF ENTRATA QUAD. 


COMPENSAZIONE GE REG. RIPPLE Vec 
REG. GUADAGNO L REAZIONE ENTRATA 
ENTRATA GND 


GNO E USCITA VOLUME Ep USCITA 


TBA 820M TDA 7052 B 


Fig.30 Le connessioni degli integrati utilizzati in questo progetto viste da sopra. Per i so- 
li transistor BC.328 e BC.547 e fet J.310, le connessioni sono viste da sotto, mentre quel- 
le dell'’LM.317 e del P.321 (equivalente all’MMP.3055) sono viste frontalmente. Le con- 
nessioni dei due integrati UC.3843 e NE.602 sono riprodotte in fig.11. 


g. Non appena capterete una emittente, la scan- 
sione automaticamente si fermerà e sul monitor 
LCD vedrete apparire l’immagine a colori e sul di- 
splay il valore della sua frequenza. 


5° - Premendo nuovamente i pulsanti P1-P2 lo 
scanner si fermerà sulla seconda emittente tra- 
smessa dal satellite. 


65- Quando sul monitor appare una immagine, la 
potrete sintonizzare più finemente premendo il pul- 
sante P1 oppure P2. 
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Quindi per ricercare un satellite, basta muovere la 
parabola in senso orizzontale o verticale fino a 
quando lo scanner non farà apparire sul monitor 
un'immagine. 

Trovato il satellite, per posizionare in modo perfet- 
to la parabola sia in senso orizzontale che vertica- 
le, basterà spostarla di pochi millimetri fino a quan- 
do non vedrete sparire i puntini del rumore. 


IMPORTANTE = Se sposterete la leva del devia- 
tore S2 in posizione Scan on, quando la parabola 


risulta già direzionata su un satellite e poi accen- 
derete lo scanner, sul display vedrete apparire i se- 
gni — — e, dopo pochi secondi, la scansione partirà 
facendovi vedere velocemente tutte le emittenti che 
potrete captare: in questo modo, memorizzerete 
però il massimo segnale di queste emittenti e non 
il segnale del rumore dell’LNB, quindi, premendo 
i pulsanti P1-P2, lo scanner non si fermerà mai su 
una emittente perchè avrete memorizzato un li- 
vello di soglia pari a quello delle emittenti. 

Solo se accenderete lo scanner quando la para- 
bola non risulta direzionata su nessun satellite, me- 
morizzerete il livello di soglia sul rumore 
dell’LNB: pertanto, tutti i segnali che supereranno 
questo livello di soglia, che sono i segnali Video 
della emittente, saranno in grado di fermare la sin- 
tonia automatica dello Scanner. 


IL MONITOR a colori LCD 


Tutti i monitor LCD non hanno l'elevata definizio- 
ne di un tubo catodico di un televisore, quindi an- 
che se vedrete perfettamente, una piccola diffe- 
renza sarà sempre evidente, specie nella gamma 
del rosso. 

Lateralmente su questi monitor sono presenti tre 
piccoli trimmer che permettono di dosare il colore, 
la luminosità e il contrasto (vedi fig.21) che la Ca- 
sa Costruttrice ha già tarato sul valore ideale. 


Prima di ritoccarli, cercate di sintonizzarvi su una 
emittente che trasmette dei cartoni animati per- 
chè, essendo i colori di queste immagini più defi- 
niti, apprezzerete meglio come si modificano ruo- 
tando leggermente questi trimmer. 


La levetta del piccolo deviatore collocato sopra a 
questi trimmer, va posizionata verso l'alto, perchè 
spostandola verso il basso vedrete l’immagine ca- 
povolgersi a specchio. 


Questo deviatore potrebbe risultare utile solo nel 
caso voleste applicare, di fronte al monitor, uno 
specchio angolato sui 45°. 


LA POSIZIONE dei SATELLITI 


In tutte le pubblicazioni troverete le posizioni dei 
satelliti così come appaiono nella Tabella N.1, ma 
senza l'indispensabile precisazione che i gradi so- 
no riferiti alla longitudine di Greenwich: sapendo 
che l’Italia si trova posizionata più a Est di 
Greenwich, i gradi riportati in questa tabella de- 
vono quindi essere necessariamente modificati. 

Se, ad esempio, abitate a Torino che risulta più ad 


Est di 7° rispetto a Greenwich, e desiderate dire- 
zionare la parabola sul satellite Astra a 19,2° Est, 
dovrete in realtà posizionarla sui 19,2 — 7 = 12,2° 
Est, mentre se desiderate direzionarla sul satellite 
Intelsat 705 che si trova a 18,0° Ovest, dovrete 
posizionarla sui 18 + 7 = 25° Ovest. 


Se abitate a Brindisi che si trova 18° Est rispetto 
a Greenwich e desiderate direzionare la parabola 
sul satellite Astra a 19,2° Est, dovrete posizionar- 
la sui 19,2 — 18 = 1,2° Est, mentre se desiderate 
direzionarla sul satellite Intelsat 705 a 18,0° Ove- 
st, dovrete posizionarla sui 18 + 18 = 36° Ovest. 


Nel nostro manuale per Antennisti troverete a 
pag.350 i gradi di Azimut e di Elevazione da a- 
dottare per direzionare una parabola su qualsiasi 
satellite in qualsiasi capoluogo di Provincia d’Ita- 
lia vi troviate. 


COSTO di REALIZZAZIONE 


Tutti i componenti visibili nelle figg.13-14-15, com- 
presi i due stampati LX. 1415-1415/B......L.315.000 


Nota = In questi due kit non sono inclusi la bat- 
teria da 12 volt, il mobile e il monitor LCD. 


- Una batteria ricaricabile da 12 V-3A .. L. 38.000 
- Un mobile completo di maniglia e di due pannelli 


di cui uno forato e serigrafato ............... L. 80.000 
- Un monitor LCD a colori da 4”_.......... L.250.000 
Costo del solo stampato LX.1415 ........ L. 41.000 


Costo del solo stampato LX 1415/B ..... L. 19.000 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiedono il kit in contrassegno, dovranno ag- 
giungere le sole spese postali richieste dalle P.T. 
che si aggirano intorno a L.6.000 per pacco. 
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Nel campo della trasmissione i giovani, con la loro insaziabile sete di sapere, sono sempre alla 
ricerca di testi che insegnino come si progetta o si costruisce un trasmettitore, ma quei pochi li- 
bri che si riescono a reperire sull'argomento, non soddisfano le loro esigenze perchè risultano 
troppo teorici e pieni di complesse formule matematiche. 


| giovani desiderano un linguaggio semplice, che permetta di comprendere molto velocemente co- 
me funziona un trasmettitore e, proprio per soddisfare questo desiderio, iniziamo con il presentare 
un oscillatore di alta frequenza, cioè lo stadio base che fa funzionare un qualsiasi trasmettitore. 


Come avrete modo di constatare voi stessi, l'alta frequenza non è poi così difficile come molti so- 
stengono perchè, quando vi avremo svelato tutti i segreti indispensabili per praticarla, sarete in 
grado di realizzare da soli un qualsiasi trasmettitore. 


Cominciamo dunque facendovi montare un minuscolo trasmettitore in FM e grande sarà la vo- 
stra soddisfazione nel constatare che inviare a distanza una voce o dei suoni è più semplice di 
quanto possiate supporre. 


Per consentirvi di diventare dei veri esperti in RF, nella Lezione successiva vi presenteremo gli 
oscillatori a quarzo, poi un ricevitore supereterodina, infine gli amplificatori di potenza. 
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Fin dall'epoca primitiva l'uomo ha sempre cercato 
un mezzo per comunicare a lunghe distanze e il 
primo a risolvere questo problema non fu, come 
molti potrebbero supporre, l'uomo bianco. 


Infatti, i primi esploratori del continente africano 
scoprirono che gli indigeni inviavano a distanza i 
loro messaggi percuotendo dei tronchi d’albero. 


| pionieri che attraversavano il Nord America nota- 
rono che i pellirosse avvisavano la loro tribù della 
presenza di una mandria di bufali o del temuto vi- 
so pallido, usando delle nuvole di fumo. 


L'uomo bianco, che si considerava il più progredi- 
to, se voleva comunicare a grandi distanze, dove- 
va servirsi di piccioni viaggiatori. 

Solo dopo l'invenzione del telefono entrò in pos- 
sesso di un mezzo di comunicazione molto valido, 
che presentava un solo inconveniente, quello di do- 
ver stendere dei chilometri di fili e di poter quindi 
essere usato sulla terraferma, ma non per comu- 
nicare con le navi che solcavano i mari. 


Nell'anno 1895 con l'invenzione della radio si trovò 
finalmente la soluzione a questo problema. 


Oggi basta acquistare una piccola radio al cui in- 
terno è presente una manciata di transistors per 
riuscire a captare musica, notiziari, messaggi, ecc., 
trasmessi a distanza di migliaia di chilometri o un 
minuscolo telefono cellulare per comunicare con 
qualsiasi luogo della superficie terrestre. 


Se, grazie alla radio, la voce dell’uomo non cono- 
sce più ostacoli, è necessario che i giovani che stu- 
diano elettronica sappiano come si può ricevere 
un segnale radio, ma anche come lo si può tra- 
smettere e a questo argomento dedicheremo di- 
verse Lezioni. 


Ancora oggi molti considerano l’alta frequenza dif- 
ficile, solo perchè non riescono a trovare dei validi 
testi che spieghino in modo semplice e compren- 
sibile tutto quello che bisogna sapere. 


Vi sono riviste che vorrebbero insegnare, ma non 
avendo una adeguata competenza tecnica, copia- 
no schemi da pubblicazioni straniere e, senza pro- 
varli, li “danno in pasto” ai lettori. 


Coloro che dopo aver montato questi circuiti si ac- 
corgono che non funzionano e fiduciosi si rivolgo- 
no a queste riviste per avere un aiuto, quasi sem- 
pre si sentono rispondere che per fare dell’alta fre- 
quenza bisogna essere molto esperti e disporre di 
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Fig.285 Gli indigeni dell’Africa per inviare 
a distanza i loro messaggi, hanno sempre 
usato dei tronchi d’albero come tamburi. 


Fig.286 | pellirosse, per avvisare le tribù 
amiche della presenza del temuto viso 
pallido, usavano delle nuvole di fumo. 


Fig.287 Il telefono venne usato la prima vol- 
ta, in America, all’inizio del 1877 e in Italia 
negli anni 1878-1879. 


costosi strumenti di misura, come ad esempio un 
frequenzimetro, un analizzatore di spettro e un 
oscilloscopio, strumenti che un principiante soli- 
tamente non possiede. 


Sfiduciati da questo primo insuccesso, quasi tutti 
abbandonano l’alta frequenza senza pensare che 
la causa di questo loro fallimento è da attribuirsi so- 
lo a quanti pubblicano questi schemi errati e non 
sanno dare, a chi li chiede, nessun utile consiglio 
per farli funzionare. 


Gli strumenti di misura che abbiamo citato sono u- 
tili ma non strettamente necessari, infatti i primi 
tecnici che costruirono dei trasmettitori non dispo- 
nevano di questi strumenti, perchè ancora non e- 
rano stati inventati, quindi eseguivano tutte le mi- 
sure usando un comune tester così come ora vi 
insegneremo a fare. 


Se seguirete queste nostre Lezioni vi accorgerete 
che è più facile realizzare un trasmettitore che un 
ricevitore o un amplificatore BF. 


LO STADIO OSCILLATORE RF 


Per realizzare un qualsiasi trasmettitore è neces- 
sario partire da un oscillatore che riesca a gene- 
rare un segnale di alta frequenza. 


Ammesso che si voglia trasmettere sulle Onde Me- 
die, bisogna innanzitutto realizzare uno stadio o- 
scillatore RF che generi queste frequenze. 


Se si vuole trasmettere sui 14,5 megahertz, cioè 
sulla gamma delle Onde Corte, è necessario rea- 
lizzare uno stadio oscillatore che generi un segna- 
le RF sulla frequenza di 14,5 MHz. 


Fig.288 Prima dell’invenzione del telefono, l’uomo bianco comunicava a distanza con il tele- 
grafo, trasmettendo dei punti e delle linee (alfabeto Morse). La prima linea telegrafica fu i- 
naugurata negli Stati Uniti d'America tra Washington e Baltimora il 24 maggio 1844, mentre 
la prima linea italiana fu realizzata tra le città di Livorno-Pisa-Firenze nel 1846-1848. 
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Per trasmettere sulla gamma degli 88-108 MHz bi- 
sogna realizzare uno stadio oscillatore che riesca 
a generare tali frequenze. 


Poichè la potenza erogata da uno stadio oscilla- 
tore è irrisoria, per aumentarla è sufficiente ag- 
giungere degli stadi amplificatori di potenza, co- 
me in pratica si fa anche per gli amplificatori di 
bassa frequenza. 


Infatti, se in bassa frequenza amplifichiamo il se- 
gnale captato da un microfono con un solo tran- 
sistor, questo non sarà mai in grado di fornire in u- 
scita una potenza sufficiente per pilotare un alto- 
parlante da 30 watt o da 5 watt. 


Per pilotare un altoparlante è necessario amplifi- 
care il segnale captato dal microfono con transi- 
stor di potenza fino ad ottenere i watt richiesti. 


Sapendo che gli stadi oscillatori forniscono in u- 
scita pochi milliwatt, per realizzare un trasmettito- 
re da 3 o 50 watt occorre amplificare questo se- 
gnale con dei transistor di potenza fino ad ottene- 
re i watt richiesti. 


SCELTA del transistor OSCILLATORE 


Per realizzare uno stadio oscillatore bisogna sce- 
gliere dei transistor che abbiano un guadagno non 
inferiore a 50 volte. i 

Se si scelgono dei transistor con un guadagno mi- 
nore di 50 si otterrà minore potenza. 


Per conoscere il guadagno di un transistor potete 
utilizzare il kit siglato LX.5014 che vi abbiamo pre- 
sentato nella Lezione N.13. 


Oltre al guadagno è necessario scegliere un tran- 
sistor con una frequenza di taglio maggiore ri- 
spetto alla frequenza che si desidera generare. 


La frequenza di taglio è la frequenza limite che il 
transistor è in grado di amplificare. 


(HE ® 


Fig.289 Per sintonizzare una frequenza oc- 
corre un circuito composto da una indut- 
tanza (bobina L1) con in parallelo una ca- 
pacità (vedi condensatore C1). 
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Se nelle caratteristiche di un transistor è indicato 
che la sua frequenza di taglio si aggira intorno ai 
30 MHz, potremo realizzare uno stadio oscillatore 
in grado di generare qualsiasi frequenza, partendo 
da 0,01 MHz fino ad arrivare ad un massimo di 29 
MHz, ma non riusciremo mai a farlo oscillare su u- 
na frequenza superiore ai 30 MHz. 


Per realizzare uno stadio oscillatore che generi u- 
na frequenza di 150 MHz, dovremo scegliere un 
transistor che abbia una frequenza di taglio su- 
periore a 200 MHz. 


La frequenza di taglio di un transistor può essere 
paragonata alla velocità massima che può rag- 
giungere un'auto. 


Se abbiamo un’auto che raggiunge una velocità 
massima di 90 Km/h, potremo viaggiare ad una ve- 
locità di 30-50-80 Km/h, ma non riusciremo mai a 
superare i 90 Km/h. 


Se abbiamo un’auto che raggiunge una velocità 
massima di 200 Km/h, potremo viaggiare a 30-50- 
80 Km/h e raggiungere i 195 Km/h, ma non riu- 
sciremo mai a superare i 200 Km/h. 


LA FREQUENZA di TRASMISSIONE 


La frequenza di trasmissione è determinata dal cir- 
cuito di sintonia (vedi fig.289) composto da una 
induttanza e da una capacità. 


Se per conoscere la capacità di un condensatore 
basta leggere il valore in picofarad stampigliato sul 
suo corpo, conoscere il valore in microhenry di u- 
na bobina è un po’ più difficile. 


Infatti, se non si dispone di un impedenzimetro di- 
gitale, vi è un'unica possibilità, e cioè calcolare il 
valore in microhenry utilizzando le formule e gli 
esempi che riportiamo a fine articolo. 


C1 ii Q 


Fig.290 Anzichè usare un condensatore 
con una capacità fissa, in tutti i circuiti di 
sintonia si applica in parallelo alla bobina 
una capacità variabile (Compensatore). 


Frequenza MHz = 159: y CI pF x LI pH 


Fig.291 In questa lava- 
gna, tutte le formule 
per ricavare il valore di 
Frequenza, Capacità ed 
Induttanza. 


LI uH= 25.300: [(MHz x MHz ) x C1 pF | 


CI pF= 25.300: [(MHz x MHz ) x L1 pH a \[ 


L’INDUTTANZA e la CAPACITÀ 


Conoscendo il valore in microhenry della bobina 
L1 e il valore in picofarad del condensatore C1 po- 
sto in parallelo (vedi fig.289), è possibile calcolare 
con buona approssimazione la frequenza genera- 
ta utilizzando la formula: 


Conoscendo il valore in megahertz della frequen- 
za che si vuole generare e il valore in picofarad 
del condensatore C1, è possibile calcolare con u- 
na buona approssimazione il valore della bobina in 
microhenry utilizzando la formula: 


Conoscendo il valore in megahertz della frequen- 
za che si vuole generare e il valore in microhenry 
della bobina L1, è possibile calcolare con una buo- 
na approssimazione il valore in picofarad del con- 
densatore utilizzando la formula: 


Nota: il simbolo pH significa microhenry, mentre 
il simbolo pF significa picofarad. 


Ammettiamo ora di voler realizzare uno stadio o- 
scillatore che generi una frequenza di 90 MHz sce- 
gliendo un condensatore da 30 pF. 


Come prima operazione dovremo calcolare il valo- 
re della induttanza L1 con la formula: 


L1 pH = 25.300 : [(MHz x MHz) x C1 pF] 
eseguendo questo calcolo otterremo: 


25.300 : [(90 x 90) x 30] = 0,1 microhenry 


Quindi con una bobina da 0,1 microhenry con in 
parallelo un condensatore da 30 picofarad otter- 
remo in via teorica questa frequenza: 


159 : V30 x 0,1 = 91,79 MHz 


Il valore di frequenza ricavato da un calcolo ma- 
tematico è sempre molto approssimativo, perchè 
bisogna tenere presente che i condensatori hanno 
delle tolleranze che si aggirano intorno al 10% e 
che nel montaggio esistono sempre delle capacità 
parassita di valore sconosciuto. 


Ammettendo che le capacità parassita risultino di 
5 pF, sommandole a quelle del condensatore ot- 
terremo 35 pF circa e con questa capacità totale 
lo stadio oscillatore genererà una frequenza di: 


159 : V35 x 0,1 = 84,98 MHz 


Poichè è alquanto difficile conoscere il valore delle 
capacità parassita, in tutti i circuiti di sintonia non 
si inserisce mai una capacità fissa, bensì un com- 
pensatore variabile (vedi fig.290), che può essere 
tarato fino a sintonizzarsi sulla frequenza richiesta. 


| SEGRETI DEGLI OSCILLATORI 


Gli oscillatori che permettono di variare la fre- 
quenza agendo sul compensatore posto in paral- 
lelo alla bobina vengono chiamati VFO, sigla che 
significa Variable Frequency Oscillator. 


Nelle figg.298-301 sono riprodotti dei classici schemi 
di oscillatori da usare con i transistor, mentre nelle 
figg.302-305 gli equivalenti schemi da usare con i fet. 
Come potete notare, gli schemi sono semplici, ma 
per farli funzionare bisogna rispettare alcune rego- 
le fondamentali: 


g- Collegare il compensatore di accordo, che può 
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anche essere sostituito con un diodo varicap, mol- 
to vicino ai due terminali della bobina. 


g- Tenere molto corti i collegamenti tra la bobi- 
na di sintonia L/C e quelli del transistor quando si 
lavora su frequenze superiori a 15 MHz. 


3- Le estremità delle resistenze e dei condensa- 
tori che vanno collegate a massa, non devono es- 
sere collegate a caso ad una qualsiasi pista di mas- 
sa (vedi fig.293), perchè lo stadio potrebbe gene- 
rare una infinità di frequenze spurie. 

Pertanto, tutti i componenti presenti in uno stadio 
oscillatore devono essere collegati ad un'unica pi- 
sta di massa. In fig.294 vi proponiamo un esem- 
pio in cui il condensatore C4 è collegato alla pista 
di massa di L1-C1-R1. 


: g- Se la bobina di sintonia è provvista di un nu- 
cleo ferromagnetico, questo andrà sempre inseri- 
re nel lato freddo della bobina. Per lato freddo si 
intende il lato in cui il filo terminale della bobina è 
collegato a massa (fig.295). Se la bobina è colle- 
gata al Collettore del transistor, il lato freddo è quel- 
lo in cui il suo filo terminale è collegato al positivo 
della tensione di alimentazione (vedi fig.296). 
Inserendo questo nucleo nel lato opposto, l’oscil- 
latore funzionerà ugualmente, ma aumenterà la 
corrente di assorbimento del transistor e non il suo 
rendimento. 


55- Se il VFO viene usato per pilotare dei transi- 
stor di potenza è sempre consigliabile farlo segui- 
re da uno stadio separatore costituito da un fet o 
un transistor. Questo stadio separatore, che non 
amplifica il segnale, serve solo a non sovraccari- 
care lo stadio oscillatore. Se il segnale generato 
viene amplificato con dei transistor di potenza, sa- 
rebbe sempre consigliabile racchiudere lo stadio o- 
scillatore entro una piccola scatola metallica in 
modo da schermarlo; in questo modo si eviterà 
che la bobina oscillatrice capti per via induttiva il 
segnale RF presente sull’uscita del finale di po- 
tenza rendendo il circuito instabile. 


6° - AI transistor o fet utilizzati nello stadio oscil- 
latore non bisogna mai far assorbire delle corren- 
ti elevate. La corrente di un transistor oscillatore 
deve aggirarsi intorno ai 10-12 mA, mentre quella 
di un fet oscillatore intorno ai 9-10 mA. 


Nelle pagine seguenti vi proponiamo alcuni sche- 
mi elettrici di diversi VFO, che una volta montati 
funzioneranno all’istante. 

Se lo stadio oscillatore utilizza un transistor do- 
vrete ruotare il cursore del trimmer fino a fargli as- 
sorbire 10-11 mA, mentre se lo stadio oscillatore 
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Fig.292 In uno schema elettrico, tutti i pun- 
ti di Massa vengono sempre collocati vici- 
no ai componenti, per evitare complessi in- 
trecci di fili che renderebbero lo schema e- 
lettrico poco leggibile. 


Fig.293 In uno stadio oscillatore o amplifi- 
catore RF, non si dovrebbero mai collega- 
re a punti di massa molto distanziati i ter- 
minali dei condensatori o resistenze, per- 
chè il circuito potrebbe autoscillare. 


Fig.294 Tutte le estremità delle resistenze o 
dei condensatori presenti nello stadio o- 
scillatore, vanno collegate ad un’unica pi- 
sta di massa (vedi R1-C4). 


utilizza un fet dovrete ruotare il cursore del trim- 
mer fino a fargli assorbire 6-7 mA. 


Sotto ad ogni schema abbiamo riportato anche il 


valore di tensione che leggeremo sulla sonda di Fig.295 Il lato fred- 
carico LX.5037 collegata all'uscita dello stadio o- do di questa bobina 
scillatore (vedi fig.315). è quello collegato a 

i y : Massa e il lato caldo 
La Tabella N.1 vi sarà molto utile per sapere qua- è quello collegato 


li frequenze minime e massime riuscirete ad otte- alla Base. 
nere utilizzando una bobina con i microhenry ri- 
portati nella 2° colonna e collegando in parallelo a 
questa un compensatore che abbia la capacità 
massima riportata nella 3° colonna. 


Per agevolarvi, nelle altre colonne abbiamo indi- 
cato il diametro del supporto, il numero delle spi- 
re da avvolgere, il diametro del filo e la lunghez- 
za totale dell’avvolgimento. 


O 


è 
E 
È 


; sa Fig.296 Il lato fred- 
Per avvolgere le bobine potrete utilizzare anche un do di questa bobina 


supporto con un diametro diverso da quello con- è quello collegato al 
sigliato e lo stesso dicasi per il diametro del filo di L +e il lato caldo è 
rame. Se sceglierete un diametro minore dovrete hi quello collegato al 
avvolgere più spire, mentre se userete un diame- Do Collettore. 

tro maggiore dovrete avvolgere meno spire. 


Se dopo aver realizzato la bobina, constaterete che 
lo stadio oscillatore non riesce a raggiungere la fre- 
quenza più alta, dovrete togliere dalla bobina 
qualche spira, se invece non riesce a scendere sul- 
la frequenza più bassa, potrete risolvere il proble- 
ma applicando in parallelo al compensatore un 
condensatore ceramico da 10-18-22 pF. 


ww» DI 4 


DIMINUISCE AUMENTA 


Se la bobina ha le spire spaziate, per scendere di 
INDUTTANZA INDUTTANZA 


frequenza è sufficiente restringere la spaziatura e 
per salire in frequenza è sufficiente allargare la 


spaziatura tra spira e spira (vedi fig.297). FIG:297 (Se avvelgata delle BODINE CON Spi- 


re spaziate, ricordatevi che allargando la 
Se userete un supporto con nucleo ferromagne- spaziatura il valore della induttanza DIMI- 
tico (vedi figg.295-296), ricordatevi che più avvite- NUISCE, mentre restringendola il valore 
rete questo nucleo all’interno della bobina più au- della induttanza AUMENTA. 

menterà il valore dei microhenry. 


frequenza induttanza massima bobina spire filo rame avvolgimetro 
| 921MHz| 3040uH | 100pF | 12mm | 19 | o7mm | 1213mm | 
| sosomse| osoen | sopr | 7mm | 10 | tomm | itemm | 
Lio0-so we | orozun | isp | emm | 5 | tomm | somm | 
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OSCILLATORE (Fig.298) 


R5 JAF 


c6 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 20.000 ohm trimmer 

R2 = 56.000 ohm 

R3 = 100 ohm 

R4 = 100 ohm 

R5 = 100.000 ohm 

R6 = 100 ohm 

R7 = 22 ohm 

C1 = vedi Tabella N.1 

C2 = 10.000 pF ceramico 

C3 = 27 pF ceramico 

C4 = 47 pF ceramico 

C5 = 22 pF ceramico 

C6 = 1.000 pF ceramico 

C7 = 10.000 pF ceramico 

C8 = 10.000 pF ceramico 

C9 = 1.000 pF ceramico 

L1 = vedi Tabella N.1 

JAF1 = impedenza RF 

TR1 = transistor NPN tipo 2N.2222 
FT1 = fet tipo U.310 o equivalente 


Da questo oscillatore è possibile prelevare, su u- 
na sonda di carico.da 50 ohm, una tensione RF 
che può variare da 0,8 a 1,1 volt. 

Un capo del condensatore C2 va posto vicinissi- 
mo alla presa centrale della bobina L1 e l’altro 
capo ad una presa di massa molto vicina alla re- 
sistenza R1 e al condensatore C4. 


Se realizzate questo oscillatore per frequenze in- 
feriori a 80 MHz, si riesce ad aumentare il suo 
rendimento sostituendo il condensatore C4 da 47 
pF con uno da 220 pF. Se realizzate questo o- 
scillatore per frequenze maggiori di 90 MHz, il 
rendimento aumenterà sostituendo questo con- 
densatore con uno da 22 pF. 
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OSCILLATORE (Fig.299) 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 20.000 ohm trimmer 
R2 = 56.000 ohm 


R3 = 100 ohm 

R4 = 100 ohm 

R5 = 100.000 ohm 
R6 = 22 ohm 

R7 = 100 ohm 


C1 = vedi Tabella N.1 

C2 = 27 pF ceramico 

C3 = 22 pF ceramico 

C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 22 pF ceramico 

C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF ceramico 
C9 = 1.000 pF ceramico 
L1 = vedi Tabella N.1 
JAF1 = impedenza RF 
TRI = transistor NPN tipo 2N.2222 
FT1 = fet tipo U.310 o equivalente 


Da questo oscillatore è possibile prelevare, su u- 
na sonda di carico da 50 ohm, una tensione RF 
che può variare da 0,8 a 1,0 volt. 

A differenza del precedente oscillatore, la presa 
centrale della bobina L1 va collegata alla resi- 
stenza R3 e al condensatore C3 che alimenta 
l’Emettitore del transistor. 


Se realizzate questo oscillatore per generare fre- 
quenze inferiori a 80 MHz, potete aumentare il 
suo rendimento sostituendo il condensatore C3 
da 22 pF con uno da 220 pF. 

Per il numero di spire della bobina L1 e per la 
capacità del compensatore C1 potete utilizzare i 
valori riportati nella Tabella N.1. 


OSCILLATORE (Fig.301) 


OSCILLATORE (Fig.300) 


ELENCO COMPONENTI 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 20.000 ohm trimmer 
R2 = 56.000 ohm 


R1 = 20.000 ohm trimmer 


R2 = 100 ohm 
S R3 = 100.000 ohm 
R4 = 100 ohm F 
R4 = 100 ohm 
R5 = 100.000 ohm 
R6 = 22 ohm R5 = 22 ohm 
R7 = 100 ohm C1 = 10.000 pF ceramico 


C2 = 100 pF ceramico 

C3 = 10.000 pF ceramico 

C4 = vedi Tabella N.1 

C5 = 22 pF ceramico 

C6 = 1.000 pF ceramico 

C7 = 10.000 pF ceramico 

C8 = 10.000 pF ceramico 

C9 = 1.000 pF ceramico 

L1 = vedi Tabella N.1 

JAF1 = impedenza RF 

DS1 = diodo schottky BAR.10 
TRI = transistor PNP BFY.71-BSX.29 
FT1-FT2 = fet tipo U.310 


C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = vedi Tabella N.1 

C4 = 22 pF ceramico 

C5 = 330 pF ceramico 
C6 = 22 pF ceramico 

C7 = 1.000 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF ceramico 
C9 = 10.000 pF ceramico 
C10 = 1.000 pF ceramico 
L1 = vedi Tabella N.1 
JAF1 = impedenza RF 
TRI = transistor NPN tipo 2N.2222 
FT1 = fet tipo U.310 o equivalente 


Da questo oscillatore è possibile prelevare, su u- 
na sonda di carico da 50 ohm, una tensione RF 
che può variare da 0,6 a 0,8 volt. 

A differenza degli altri oscillatori, questo richiede 
un transistor PNP, due fet e una bobina senza 
presa centrale. 


Da questo oscillatore è possibile prelevare, su 
una sonda di carico da 50 ohm, una tensione RF 
che può variare da 1,0 a 1,2 volt. 

La presa centrale della bobina L1 va collegata, 
tramite il condensatore C4, sull’Emettitore del 
transistor TRI. 

In questo oscillatore, che ha un rendimento su- 
periore ad ogni altro, è alquanto critico il valore 
del condensatore C5 collegato tra l’Emettitore e 
la massa. 

Se realizzate questo oscillatore per generare fre- 
quenze inferiori a 15 MHz, sostituite il conden- 
satore C5 da 330 pF con uno da 1.000 pF. Se 
realizzate questo oscillatore per frequenze su- 
periori a 70 MHz, sostituitelo con uno da 100 pF. 


Una caratteristica che presenta questo oscillato- 
re è quella di richiedere una bobina con una mi- 
nore induttanza, vale a dire con meno spire ri- 
spetto a quanto indicato nella Tabella N.1. 

Per ridurre il valore della induttanza delle bobine 
che hanno solo 4-5 spire, è sufficiente aumen- 
tare la spaziatura tra spira e spira oppure ridur- 
re il diametro del supporto. 
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OSCILLATORE (Fig.302) 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 2.000 ohm trimmer 
R2 = 100.000 ohm 

R3 = 100.000 ohm 

R4 = 22 ohm 

R5 = 100 ohm 

C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 27 pF ceramico 

C3 = vedi Tabella N.1 

C4 = 22 pF ceramico 

C5 = 1.000 pF ceramico 
C6 = 10.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 1.000 pF ceramico 
L1 = vedi Tabella N.1 
JAF1 = impedenza RF 
FT1-FT2 = fet tipo U.310 


Da questo oscillatore che utilizza 2 fet è possi- 
bile prelevare, su una sonda di carico da 50 ohm, 
una tensione RF che può variare da 1,4 a 1,6 
volt. 

In questo circuito, un capo del condensatore C1 
va posto sul terminale Drain del fet FT1 e l’altro 
capo allo stesso punto di massa dov'è collegata 
la resistenza R2 di Gate. 

Dopo aver collegato il tester commutato sulla 
portata milliamper ai terminali A-A, dovete ruo- 
tare il trimmer R1 fino a far assorbire al fet FT1 
una corrente di 7 mA circa. 

Dopo aver regolato la corrente, togliete il tester 
e cortocircuitate i due terminali A-A con un cor- 
to spezzone di filo di rame nudo. 
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OSCILLATORE (Fig.303) 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 100.000 ohm 

R2 = 220 ohm 

R3 = 2.000 ohm trimmer 
R4 = 100.000 ohm 

R5 = 22 ohm 

R6 = 100 ohm 

C1 = vedi Tabella N.1 

C2 = 22 pF ceramico 

C3 = 27 pF ceramico 

C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 22 pF ceramico 

C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF ceramico 
C9 = 1.000 pF ceramico 
L1 = vedi Tabella N.1 
JAF1 = impedenza RF 
FT1-FT2 = fet tipo U.310 


Da questo oscillatore è possibile prelevare, su u- 
na sonda di carico da 50 ohm, una tensione RF 
che può variare da 1,3 a 1,4 volt. 

Anche in questo circuito, un capo del condensa- 
tore C4 va posto vicinissimo al terminale Drain 
del fet FT1 e l’altro capo sullo stesso punto di 
massa al quale è collegata la resistenza R1 di 
Gate. 

Dopo aver collegato il tester commutato sulla 
portata milliamper ai terminali A-A, ruotate il 
trimmer R3 fino a far assorbire al fet FT1 una cor- 
rente di 7 mA circa. 

Sulla presa centrale della bobina L1 va collega- 
ta la resistenza R2 e il condensatore C3 colle- 
gato al terminale Source del fet FT1. 


OSCILLATORE (Fig.304) 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 100.000 ohm 

R2 = 220 ohm 

R3 = 2.000 ohm trimmer 
R4 = 100.000 ohm 

R5 = 22 ohm 

R6 = 100 ohm 

C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = vedi Tabella N.1 

C4 = 33 pF ceramico 

C5 = 100 pF ceramico 
C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF ceramico 
C9 = 1.000 pF ceramico 
L1 = vedi Tabella N.1 
JAF1 = impedenza RF 
FT1- FT2 = fet tipo U.310 


Da questo oscillatore è possibile prelevare, su u- 
na sonda di carico da 50 ohm, una tensione RF 
che può variare da 1,2 a 1,4 volt. 

In questo circuito, tra la presa centrale della bo- 
bina e il Source del fet FT1, è inserito un con- 
densatore da 33 pF (vedi C4). 


Se realizzate l’oscillatore per frequenze al di sot- 
to dei 50 MHz, consigliamo di sostituirlo con 
uno da 47 pF mentre se lo realizzate per fre- 
quenze al di sopra dei 50 MHz vi consigliamo 
di utilizzare una capacità di 22 pF. 

Collegato il tester ai terminali A-A, ruotate il 
trimmer R3 fino a far assorbire al fet FT1 una 
corrente di 10 mA circa. 


OSCILLATORE (Fig.305) 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 100.000 ohm 

R2 = 20.000 ohm trimmer 
R3 = 100.000 ohm 

R4 = 100.000 ohm 

R5 = 100.000 ohm 

R6 = 100 ohm 

R7 = 22 ohm 

C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = vedi Tabella N.1 

C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 22 pF ceramico 

C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF ceramico 
C9 = 1.000 pF ceramico 
L1 = vedi Tabella N.1 . 
JAF1 = impedenza RF 
FT1-FT2-FT3 = fet tipo U.310 


Da questo oscillatore che utilizza 3 fet è possi- 
bile prelevare, su una sonda di carico da 50 ohm, 
una tensione RF variabile da 1,4 a 1,5 volt. 
Questo oscillatore ha qualche difficoltà ad oscil- 
lare su frequenze maggiori di 90 MHz, quindi se 
si vogliono superare tali valori, è necessario fa- 
re dei collegamenti molto corti. 

Dopo aver montato lo stadio oscillatore, collega- 
te il tester commutato sulla portata milliamper ai 
terminali A-A e poi ruotate il trimmer R2 fino a far 
assorbire ai due fet una corrente di 10 mA circa. 


| fet da utilizzare in questo montaggio debbono es- 
sere in grado di amplificare il segnale RF fino a 
200 MHz, quindi non usate fet per segnali di BF. 
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Fig.306 Disegno del circuito stampa- 
to, visto dal lato rame, dello stadio o- 
scillatore di fig.299. 


TESTER in Amper 


Fig.307 Dopo aver montato lo stadio oscillatore, dovete collegare un tester ai terminali 
A-A e poi regolare il trimmer R1 fino a far assorbire al transistor 10-12 milliamper. 


PONTICELLO 


PROVIAMO a progettare un VFO 


Prendiamo ad esempio lo schema di fig.299 e am- 
mettiamo di voler generare una frequenza che co- 
pra la gamma da 20 a 28 MHz. 


Per non perdere tempo a calcolare il numero .del- 
le spire della bobina e il valore della capacità da 
applicare in parallelo, possiamo assumere come 
base di partenza i valori indicati nella Tabella N.1. 


Dopo aver montato l’oscillatore, vi chiederete co- 
me fare per poterlo sintonizzare sulla frequenza ri- 
chiesta e, poichè ancora non avete un frequenzi- 
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Fig.308 Dopo aver tarato il 
trimmer R1, dovete cortocir- 
cuitare i due terminali A-A con 
uno spezzone di filo. 


metro digitale, potrete utilizzare in sua sostituzio- 
ne un normale ricevitore provvisto della gamma 
onde corte. 


Ammesso che desideriate generare una frequenza 
di 20 MHz, dovete sintonizzare il ricevitore ad on- 
de corte sui 20 MHz e ruotare lentamente il com- 
pensatore posto in parallelo alla bobina, fino a 
quando non sentirete il soffio del segnale RF. 


La voce e la musica non potete ancora udirle, per- 
chè la portante RF deve essere modulata in AM 
(modulazione d’ampiezza) oppure in FM (modula- 
zione in frequenza) con un segnale BF prelevato 
da un amplificatore BF. 


Come potete vedere nella Tabella N.1, per realiz- 
zare uno stadio oscillatore che copra la gamma da 
17-34 MHz bisogna utilizzare una bobina compo- 
sta da 14 spire unite avvolte su un supporto pla- 
stico del diametro di 10 mm. 


Dopo aver avvolto 7 spire, eseguite un cappio per 
collegare la resistenza R3 e il condensatore C3 che 
fa capo all’Emettitore del transistor. 


Poichè il filo di rame che abbiamo usato è smal- 
tato, è necessario raschiarne le estremità ed an- 
che i due fili del cappio per eliminare lo strato di 
smalto isolante che li riveste (vedi fig.309). 


Se, ruotando il compensatore, l’oscillatore anzi- 
chè oscillare sui 20-28 MHz, oscillasse sui 17-25 
MHz, dovrete ridurre il numero delle spire. 


Se l’oscillatore anzichè oscillare sui 20-28 MHz o- 
scilla sui 26-32 MHz, dovrete aumentare il nume- 
ro delle spire oppure applicare, in parallelo al 
compensatore, un condensatore di 12-15 pF. 


Dovendo far assorbire all’oscillatore una corrente di 
circa 10-12 mA, collegate ai terminali A-A un tester 
commutato sulla portata 20-30 mA continui e, do- 
po aver alimentato il circuito con una tensione di 12 
volt, ruotate il trimmer R1 fino a far assorbire allo 
stadio oscillatore 10-12 mA (vedi fig.307). 


Se volete sostituire il trimmer con una resistenza 
fissa, dovete spegnere lo stadio oscillatore, poi to- 
gliere il trimmer e leggere il valore ohmico. 
Ammesso di leggere 9.850 ohm, potete tranquilla- 
mente inserire una resistenza da 10.000 ohm. 


Se leggete 11.500 ohm oppure 13.000 ohm pote- 
te inserire una resistenza da 12.000 ohm. 


Una volta tarata la corrente del transistor sui 10-12 
mA, togliete il tester dai due terminali A-A e cor- 
tocircuitateli con un filo (vedi fig.308). 


SONDA di CARICO 


Per conoscere quale potenza eroga un qualsiasi 
stadio oscillatore, bisogna realizzare la sonda di 
carico siglata LX.5037 riportata in fig.311. 


Nell’ingresso di questa sonda di carico abbiamo 
inserito in parallelo due resistenze da 100 ohm 
(vedi R1-R2) ottenendo un valore di 50 ohm, che 
corrisponde al carico standard da utilizzare nelle 
misure di alta frequenza. 


Come diodo raddrizzatore DS1 abbiamo utilizzato 
un diodo schottky tipo HP.5082 equivalente 
all’1N.5711, perchè idoneo a raddrizzare qualsiasi 
segnale RF fino ai gigahertz. 


Fig.309 Dopo aver avvolto la bobina L1 su un sup- 
porto in plastica, dovete raschiare le estremità dei 
fili con carta vetrata, per eliminare dalla loro su- 
perficie lo strato di smalto isolante. 


Fig.310 Eliminato lo smalto iso- 
lante dalle estremità dei fili e da 
quelle del cappio centrale, è con- 
sigliabile depositare su queste un 
sottile strato di stagno. 
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Fig.311 Per misurare la potenza erogata da uno stadio 
oscillatore, potete realizzare questa Sonda di carico da 50 
ohm. L’ingresso della sonda va collegato all’uscita dello sta- 
dio oscillatore come visibile in fig.315. 


ELENCO COMPONENTI LX.5037 


R1 = 100 ohm 1/2 watt 
R2 = 100 ohm 1/2 watt 
R3 = 68.000 ohm 

C1 = 10.000 pF ceramico 


C2 = 1.000 pF ceramico 

C3 = 10.000 pF ceramico 

C4 = 1.000 pF ceramico 

DS1 = diodo schottky HP.5082 
JAF1 = impedenza RF 


Per frequenze inferiori a 30 MHz, si possono uti- 
lizzare anche dei comuni diodi al germanio. 


Dopo aver montato tutti i componenti richiesti sul 
circuito stampato LX.5037 (vedi fig.312), questa 
sonda di carico va collegata all'uscita dello stadio 
separatore e alla sua estremità opposta va colle- 
gato un tester commutato sulla portata 3-5 volt 
fondo scala (vedi fig.315). 


Una volta eseguito questo collegamento, alimen- 
tando lo stadio oscillatore si noterà subito che il te- 
ster rileverà una tensione. 


Conoscendo questo valore di tensione, potremo 
calcolare la potenza erogata dallo stadio oscillato- 
re utilizzando la formula: 


volt = è il valore della tensione letto sull’uscita del- 
la sonda di carico. 


R= è il valore ohmico della resistenza applicata 
nella sonda di carico prima del diodo raddrizza- 
tore (vedi R1+R2) che, come già accennato, risul- 
ta di 50 ohm. 
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TESTER in Volt 


SEGNALE 
m 


INGRESSO AL TESTER 


Fig.312 Schema pratico di montaggio della 
Sonda di carico siglata LX.5037. 


Fig.313 Foto della Sonda di carico da uti- 
lizzare per misurare un segnale RF. 


Volt x Volt 
R+R 


Watt = 


Fig.314 Per conoscere la potenza in Watt, 
usate questa formula. Poichè la somma di 
R + R dà 100, potete semplificare la formu- 
la nel modo seguente: (V x V) : 100. 


= i 
ab Ds + 


ee 


OSCILLATORE 


EE 


S massa U i Ati eo | 
MASSA 


TESTER in Volt 


Fig.315 Dopo aver collegato l'ingresso della Sonda all’uscita dello stadio oscillatore, alla 
sua uscita dovete collegare un qualsiasi tester commutato in VOLT/CC. 


Ammesso di leggere una tensione di 1,2 volt, sa- 
premo che questo stadio oscillatore eroga una po- 
tenza di: 


(1,2 x 1,2) : (50 + 50) = 0,0144 watt 
che corrispondono a 14,4 milliwatt. 


Infatti, come saprete, per ottenere i milliwatt si de- 
vono moltiplicare i watt per 1.000. 


Precisiamo che la potenza reale erogata da un 
qualsiasi stadio oscillatore risulterà leggermente 
superiore, perchè nella formula non viene consi- 
derata la caduta di tensione introdotta dal diodo 
raddrizzatore che si aggira intorno agli 0,6 volt. 


Quindi se sul tester leggiamo 1,2 volt, la tensione 
reale sarebbe di 1,2 + 0,6 = 1,8 volt e con questa 
tensione la potenza risulterà pari a: 


(1,8 x 1,8) : (50 + 50) = 0,0324 watt 
che corrispondono a 32,4 milliwatt. 


Dopo aver appurato che lo stadio oscillatore eroga 
un segnale RF, conviene sempre verificare se que- 
sto non sia critico e per farlo basta eseguire que- 
sti semplici test: 


B- Ridurre la tensione di alimentazione da 12 a 9 
volt: ovviamente la lancetta del tester, applicato 
sulla sonda di carico, scenderà su 0,9-0,8 volt a 
conferma che, riducendo la tensione di alimenta- 
zione, diminuisce proporzionalmente la potenza 


d'uscita. Togliere la tensione di alimentazione e poi 
reinserirla e se sul tester non si leggerà nuova- 
mente 0,9-0,8 volt, significa che il trimmer posto 
sulla Base del transistor non è stato tarato per far- 
gli assorbire 9-10 mA. 


3- Provare ad alimentare lo stadio oscillatore con 
una tensione di 15 volt: aumentando la tensione la 
lancetta del tester devierà da 1,2-1,3 volt a 1,4-1,5 
volt. Da questa prova si può dedurre che, aumen- 
tando la tensione di alimentazione, aumenta an- 
che la potenza d'uscita. 


Tutti gli schemi di oscillatori proposti in questa Le- 
zione, anche se sono stati progettati per funziona- 
re con una tensione di 12 volt, funzioneranno u- 
gualmente anche se alimentati con una tensione di 
9 volt oppure di 15 volt. 


RADIOMICROFONO in FM da 88-108 MHz 


Se la teoria è necessaria per conoscere i principi 
base, la pratica aiuta ad apprendere più veloce- 
mente tutte le nozioni teoriche. 


Per dimostrarvi che realizzare un piccolo trasmet- 
titore è più facile di quanto si potrebbe supporre, 
ve ne faremo montare uno e grande sarà la vostra 
soddisfazione quando riuscirete a far ascoltare la 
vostra voce a distanza. 


Poichè pochi disporranno di un ricevitore per on- 
de corte ma tutti lo avranno per la gamma FM da 
88-108 MHz, il trasmettitore che vi proponiamo co- 
prirà tutta questa gamma. 
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Fig.316 Schema elettrico del microtrasmettitore FM che trasmette sulla gamma 88-108 MHz. 


C18 ANTENNA 


Precisiamo subito che trasmettendo con una po- 
tenza di pochi milliwatt, potremo raggiungere una 
distanza non superiore a circa 50-60 metri, perchè 
la gamma FM oggi è troppo affollata da emittenti 
private che trasmettono con dei kilowatt. 


Una decina di anni fa, quando su questa gamma 
FM vi erano solo 2-3 emittenti che trasmettevano 
con potenze di poche centinaia di watt, con que- 
sto radiomicrofono si riuscivano a raggiungere an- 
che delle distanze di circa 300 metri. 


Per capire il motivo per cui oggi non si riescono a 
coprire distanze superiori a 50-60 metri, vi propo- 
niamo una semplice analogia. 


Se vi trovate in una discoteca che diffonde della 
musica con Casse Acustiche da 1.000 watt, diffi- 
cilmente riuscirete ad ascoltare una radio portatile 
che diffonde pochi watt. 


Solo quando gli altoparlanti della discoteca tace- 
ranno riuscirete ad ascoltare la vostra radio, ma 
non appena questi inizieranno a sparare i loro 
1.000 watt, vi converrà spegnerla perchè la sua 
debole potenza non riuscirà mai ad avere il so- 
pravvento su queste elevate potenze. 


SCHEMA ELETTRICO del TRASMETTITORE 


Lo schema elettrico riportato in fig.316 è composto 
da uno stadio oscillatore seguito da uno stadio 
preamplificatore RF (vedi TR2), più uno stadio am- 
plificatore BF (vedi IC1), che serve per modulare 
in FM, tramite il diodo varicap DV1, il segnale ge- 
nerato dal transistor TR1. 


Iniziamo la descrizione dal piccolo microfono si- 
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ELENCO COMPONENTI LX.5036 


R1 = 10.000 ohm 

R2 = 22.000 ohm 

R3 = 22.000 ohm 

R4 = 22.000 ohm 

R5 = 22.000 ohm 

R6 = 220.000 ohm 

R7 = 100.000 ohm 

R8 = 47.000 ohm 

R9 = 10.000 ohm 

R10 = 100 ohm 

R11 = 47 ohm 

R12 = 12.000 ohm 

R13 = 10.000 ohm 

R14 = 100 ohm 

R15 = 22 ohm 

C1 = 10 uF elettr. 

C2 = 56.000 pF poliestere 
C3 = 10 uF elettr. 

C4 = 470.000 pF poliestere 
C5 = 47 pF ceramico 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 33 pF ceramico 

C8 = 4,7 pF ceramico 

C9 = 2-15 pF compensatore 
C10 = 8,2 pF ceramico 

C11 = 22 pF ceramico 

C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 22 pF ceramico 

C14 = 10 uF elettr. 

C15 = 1.000 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100 pF ceramico 
TR1-TR2 = transistor 2N.2222 
DV1 = diodo varicap BB.909 
L1 = bobina 5 spire 

IC1 = integrato TL.081 

JAF1 = impedenza RF 

MIC = capsula microfonica 


glato MIC.1 che, captando le onde sonore, le tra- 
sforma in un segnale elettrico. 

Questo segnale viene applicato sull'ingresso non 
invertente (piedino 3) dell’operazionale IC1, che 
provvede ad amplificarlo di circa 22 volte. 


Poichè polarizziamo l'ingresso non invertente con 
una tensione fissa di 4,5 volt tramite il partitore re- 
sistivo R2-R3, sul suo piedino d'uscita 6 ci ritro- 
veremo, in assenza di segnale BF, una tensione 
positiva di 4,5 volt. 


Quando sull’uscita dell’operazionale giungono le 
semionde positive del segnale BF captato dal mi- 
crofono, la tensione sale da 4,5 volt a 5 volt e 
quando giungono le semionde negative la ten- 
sione scende da 4,5 volt a 4 volt. 


Applicando, tramite la resistenza R7, le variazioni 
di tensione presenti sull’uscita di IC1 direttamente 
sul diodo varicap DV1, è possibile variare la sua 
capacità e di conseguenza la frequenza genera- 
ta dallo stadio oscillatore. 

Un segnale modulato in frequenza può essere 
captato da un qualsiasi ricevitore FM. 


Poichè le variazioni di tensione sull’uscita di IC1 ri- 
sultano proporzionali all’ampiezza del segnale BF 
captato dal microfono, se parliamo a bassa voce 
otteniamo una variazione di tensione minore ri- 
spetto a quando parliamo ad alta voce. 


Accantoniamo ora per un istante questo stadio di 
BF e passiamo allo stadio oscillatore composto dal 
transistor TR1. Già sappiamo che la frequenza che 
desideriamo irradiare dipende dal numero di spire 
della bobina L1 e dal valore della capacità posta 
in parallelo a questa bobina (vedi C9+C10). 

Sapendo che il compensatore C9 ha una capacità 
variabile da 2 a 15 pF e il condensatore C10 una 
capacità di 8,2 pF, ruotando il perno del compen- 
satore possiamo variare la capacità, posta in pa- 
rallelo alla bobina L1, da un minimo di 10,2 pF fi- 
no ad un massimo di 28,2 pF: di conseguenza riu- 
sciremo a spostare la frequenza generata da un 
minimo di 87 MHz fino ad un massimo di 109 MHz. 


Per irradiare nello spazio il segnale RF generato 
dallo stadio oscillatore è necessario applicarlo ad 
un filo che svolge la funzione di antenna. 


Lo spezzone di filo che funge d'antenna viene col- 
legato direttamente all’Emettitore del transistor TR2 
e, per evitare che il segnale RF si scarichi a mas- 
sa tramite la resistenza R14 e il condensatore C15, 
abbiamo inserito in serie una piccola impedenza 
RF (vedi JAF1). 


Il segnale RF, non potendosi scaricare a massa, è 
obbligato a raggiungere l'antenna irradiante. 


Per alimentare questo microtrasmettitore occorre 
una tensione di 9 volt, che preleviamo da una co- 
mune pila per radio portatili. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Richiedendoci il kit siglato LX.5036 vi verranno for- 
niti tutti i componenti necessari per realizzare que- 
sto radiomicrofono, compreso il circuito stam- 
pato già forato e completo di disegno serigrafico 
con le sigle dei componenti. 


Potete iniziare il montaggio inserendo lo zoccolo 
per l’integrato IC1, saldando i suoi piedini sulle pi- 
ste in rame del circuito stampato. 


Completata questa operazione, iniziate a saldare 
tutte le resistenze verificando i colori presenti sul 
loro corpo per evitare di inserire una resistenza con 
un valore ohmico errato. 


Dopo le resistenze potete montare il diodo vari- 
cap, rivolgendo il lato del suo corpo contornato da 
una fascia verde verso la bobina L1. 


Proseguendo nel montaggio, inserite i condensa- 
tori ceramici, poi i poliestere premendoli a fondo 
nel circuito stampato e, se vi trovate in difficoltà nel 
decifrare il valore della capacità stampigliato sul 
loro corpo, consultate la Lezione N.3 e riuscirete 
a risolvere velocemente questo problema. 


Quando inserite i condensatori elettrolitici, rispet- 
tate la polarità +/- dei due terminali e se sul loro 
corpo non c’è nessun riferimento ricordatevi che il 
terminale positivo è il più lungo. 


In prossimità del transistor TR1 inserite il piccolo 
compensatore C9, necessario per sintonizzarvi su 
una frequenza libera della gamma FM e, vicino al 
transistor TR2, la piccola impedenza in ferrite si- 
glata JAF1. 


Prendete quindi i due transistor 2N2222 che han- 
no un corpo metallico e collocateli negli spazi indi- 
cati con le sigle TR1-TR2, orientando la loro pic- 
cola sporgenza metallica come appare illustrato 
nello schema pratico di fig.319. 


Il piccolo microfono preamplificato va inserito nei 
due fori liberi presenti sul lato sinistro del circuito 
stampato, dopo aver individuato il suo terminale di 
massa. 

Capovolgendone il corpo potete individuare facil- 
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SEGNALE + 


MESEN ALIMENTAZIONE 


Fig.317 Prima di collegare il piccolo microfono 
al circuito stampato, controllate quale delle 
due piste è quella collegata elettricamente al 
metallo esterno del microfono. Questa pista è 
quella di Massa, l’altra è quella del segnale. 


Fig.318 Per realizzare la bobina L1, avvolgete 5 spire unite su un tondino del diametro di 
6 mm (supporto di una punta da trapano) usando il filo di rame nudo da 1 mm inserito 
nel kit. Dopo averle avvolte, prima di togliere la bobina dal supporto, spaziatele accura- 
tamente in modo da ottenere un solenoide della lunghezza di 10 mm. 


mente tale terminale, perchè la sua pista risulta col- 
legata, per mezzo di un sottile ponticello (vedi 
fig.317), al metallo che ricopre la parte esterna del 
microfono. 

Se invertirete sullo stampato i due terminali M e + 
del microfono, il circuito non funzionerà. 

Ora prendete l’integrato TL.081 ed inseritelo nel 
suo zoccolo, rivolgendo il lato dov'è presente la pic- 
cola U di riferimento verso il condensatore C2. 


Sul circuito manca ancora la bobina di sintonia L1, 
che dovete autocostruirvi avvolgendo 5 spire so- 
pra ad un tondino del diametro di 6 mm, utilizzan- 
do il filo di rame stagnato del diametro di 1 mm che 
troverete nel kit. 


Se non avete a disposizione un tondino del dia- 
metro richiesto, acquistate in ferramenta una pun- 
ta da trapano da 6 mm. 


Dopo aver avvolto 5 spire affiancate, spaziatele 
in modo da ottenere una bobina lunga 10 mm cir- 
ca (vedi fig.318). 


Una volta inseriti i due capi della bobina nei due 
fori dello stampato, saldateli sulle piste in rame sot- 
tostanti. 

Ora prendete un sottile filo di rame nudo e infilate- 
lo nel foro dello stampato posto vicino alla resi- 
stenza R11 e al condensatore C12 e saldate an- 
che questo sulla sottostante pista di rame. 
Saldate infine il capo opposto sulla spira centrale 
della bobina L1. 
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Per completare il montaggio, inserite nel circuito 
stampato i due fili rosso e nero della presa pila e 
collegate nel foro presente in prossimità del con- 
densatore C18 uno spezzone di filo di rame che vi 
servirà come antenna irradiante. 


Lo spezzone di filo da utilizzare come antenna de- 
ve risultare lungo 1/4 di lunghezza d’onda. 


Usando un filo più lungo o più corto del richiesto 
la potenza irradiata si ridurrà. 


Per calcolare questa lunghezza, dovete prima co- 
noscere la frequenza del centro banda di 88-108 
MHz eseguendo questa semplice operazione: 

(88 + 108) : 2 = 98 MHz 


Per calcolare la lunghezza in centimetri pari a 1/4 
d’onda dovete utilizzare la formula: 


quindi vi servirà uno spezzone di filo lungo: 
7.200 : 98 = 73,46 centimetri 


In pratica si può tranquillamente usare un filo lun- 
go 73 oppure 74 centimetri. 


PRESA PILA 


Fig.319 Schema pratico di montaggio del microtrasmettitore in FM. 

Premete a fondo nel circuito stampato il corpo delle resistenze e dei condensatori, poi, 
dopo aver saldato i terminali, tagliatene l'eccedenza con un paio di forbicine. Solo il cor- 
po dei due transistor, non va premuto a fondo nel circuito stampato. 

Quando inserite i transistor, ricordate di rivolgere verso il basso la piccola tacca metalli- 
ca che fuoriesce dal loro corpo, così come appare evidenziato nel disegno. 


C14 
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MICROTRASMETTITORE SONDA 


Fig.320 Se volete conoscere la potenza erogata da questo microtrasmettitore, dovete col- 
legare alla sua uscita la Sonda di carico siglata LX.5037. Questa misura va effettuata scol- 
legando dall’uscita del microtrasmettitore il filo dell'antenna irradiante. 


Fig.321 Foto del trasmettitore in FM. Il circuito stampato che vi forniremo risulta già fo- 
rato e completo di disegno serigrafico. Per aumentare la portata, anzichè utilizzare un’an- 
tenna lunga 73-74 cm, si potrebbe utilizzare un filo lungo 220 cm pari a 3/4 di lunghezza 
d’onda. Se userete lunghezze diverse, irradierete meno potenza. 
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PER SINTONIZZARSI su una FREQUENZA 


Completato il montaggio, la prima operazione che 
dovete eseguire sarà quella di prendere un ricevi- 
tore FM e di ruotare la sua sintonia fino a trova- 
re una frequenza che non risulti occupata da una 
potente emittente. 


In qualche città sarà facile trovarla perchè poche 
saranno le emittenti private che trasmettono su 
questa gamma FM, in altre invece le difficoltà po- 
trebbero essere maggiori. 


Normalmente una frequenza libera si trova quasi 
sempre vicino ai due estremi della gamma FM, cioè 
su 88 MHz o su 108 MHz. 


Dopo esservi sintonizzati su questa frequenza li- 
bera, appoggiate il radiomicrofono su un tavolo e 
ruotate molto lentamente il perno del compensato- 
re C9 con un piccolo cacciavite plastico. 


Se userete un cacciavite metallico vi accorgerete 
che, togliendo la lama, sul perno del compensato- 
re la frequenza si sposterà perchè abbiamo tolto 
dal circuito la capacità parassita del cacciavite. 


Se non trovate un cacciavite di plastica potete u- 
sare anche un sottile cacciavite metallico control- 
lando, quando lo togliete, di quanto si sposta la 
frequenza dell’oscillatore. 

Se con il cacciavite inserito vi siete sintonizzati sui 
90 MHz e togliendo il cacciavite la sintonia si spo- 
sta sui 91 MHz, se volete trasmettere sui 90 MHz 
dovete sintonizzarvi con la lama del cacciavite in- 
serito nel compensatore sulla frequenza di 89 MHz 
affinchè, quando la allontanerete, la frequenza si 
sposti sui 90 MHz. 


Se il radiomicrofono è collocato a pochi metri dal 
ricevitore noterete che, sintonizzandovi sulla fre- 
quenza prescelta, dall’altoparlante fuoriuscirà un fi- 
schio acuto. 


Questo fischio, chiamato effetto Larsen, è la con- 
seguenza di una reazione che si genera perchè il 
microfono capta il segnale dall’altoparlante e lo ri- 
trasmette verso il ricevitore. 


Se allontanate il radiomicrofono dal ricevitore o 
meglio ancora se lo collocate in un'altra stanza, 
questo fischio sparirà e in sua sostituzione potre- 
te ascoltare la vostra voce. 


Se prendete in mano il radiomicrofono, noterete 
che la sua frequenza si sposterà perchè la vostra 
mano avrà aggiunto una capacità parassita. 
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Se avete una piccola e sensibile radio portatile FM 
potete mettere il radiomicrofono su un tavolo op- 
pure su una mensola, dopodichè potete divertirvi 
ad ascoltare a distanza i dialoghi delle persone 
presenti nella stanza. 


LE FORMULE per le BOBINE 


Per ricavare il valore in microhenry di una bobina 
cilindrica vi sono una infinità di formule teoriche 
e tra queste la più valida è la seguente: 


uH = valore della bobina in microhenry 
9,87 = numero fisso 

= diametro della bobina in centimetri 

= diametro elevato al quadrato 

= numero totale delle spire avvolte 

= numero delle spire elevato al quadrato 


L= lunghezza occupata dall’avvolgimento sempre 
espressa in centimetri 

= fattore prelevato dalla Tabella N.2 dopo aver 
diviso il Diametro per la Lunghezza della bobina 


Dalla formula sopra riportata si possono ricavare 
altre due formule che permettono di calcolare con 
una buona approssimazione il numero delle spire 
oppure il diametro del supporto espresso in cen- 
timetri da usare per la bobina: 


Importante = Usando queste formule non è ne- 
cessario conoscere la spaziatura tra spira e spira, 
perchè se queste sono avvolte unite si ottiene u- 
na lunghezza L minore rispetto quella che si otter- 
rebbe se fossero spaziate. 


Ricordatevi che se si avvolgono le spire unite bi- 
sogna usare del filo di rame smaltato per evitare 
di porle in cortocircuito, mentre se si avvolgono 
spaziate è possibile usare del filo di rame nudo, 
cioè senza smalto. 


Se avvolgiamo delle bobine su un supporto di dia- 
metro minore di 10 mm utilizzando del filo di ra- 
me con un diametro maggiore di 0,3 mm, dovre- 
mo considerare anche lo spessore del filo, quindi 
al diametro della bobina andrà sommato il dia- 
metro del filo. 


Per farvi meglio comprendere come usare queste 
formule vi proponiamo alcuni esempi numerici. 


1° ESEMPIO di CALCOLO 


Supponiamo di voler realizzare uno stadio oscilla- 
tore che generi una frequenza di 27 MHz, avendo 
a disposizione un compensatore con una capa- 
cità variabile da 5 pF a 40 pF, e di voler quindi sa- 
pere quante spire avvolgere su un supporto pla- 
stico del diametro di 10 mm. 


Soluzione = Come prima operazione dovremo cal- 
colare il valore in microhenry che dovrà avere la 
bobina per oscillare sui 27 MHz con una capacità 
di circa 25 pF, cioè con il compensatore ruotato 
a metà corsa. 


A questa capacità ci conviene subito sommare al- 
meno 5 pF di capacità parassita, sempre presente 
in un montaggio (capacità delle piste del circuito 
stampato, del transistor, ecc.), quindi otterremo u- 
na capacità totale di 30 pF. 


La formula per ricavare il valore in microhenry è 
la seguente: 


| | 


N spire = 


D in cm = 


L = lunghezza in cm 


h D = diametro in "A = 
R: Aa 


Induttanza pH = ( 


Inserendo nella formula i dati otterremo: 
25.300 : [(27 x 27) x 30] = 1,15 microhenry 


Conoscendo il diametro del supporto pari a 10 
mm, se per avvolgere le spire usiamo del filo di ra- 
me da 0,7 mm dovremo sommare ai 10 mm il dia- 
metro del filo, quindi otterremo un diametro totale 
di 10,7 mm. 


Per ricavare il valore in microhenry dovremo pro- 
cedere per tentativi, quindi inizieremo i calcoli con 
20 spire. 

Usando del filo di rame del diametro di 0,7 mm, av- 
volgendo tutte le spire unite otterremo una lun- 
ghezza di circa 14 mm. 


Sapendo che la formula per conoscere il valore in 
microhenry è la seguente: 


WH = [ (9,87 x D? x N?) : (1.000 x L)] x Y 


divideremo il diametro D della bobina pari a 10,7 


1.000 x L 
HH x L x 1.000 
9,87 x D?x Y 
HH x L x 1.000 
9,87 x N?x Y 


N = numero spire ì 
vedi TABELLA n.2 \ x 
er” a 


9,87 x D?x Se) 
i i O A 


Fig.322 Formule necessarie per ricavare il valore in microhenry di una bobina, conoscendo 
il numero delle spire, il diametro del supporto e la lunghezza dell’avvolgimento, oppure 
per conoscere quante spire avvolgere per ottenere i microhenry richiesti. 
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TABELLA N.2 Fattore Y (rapporto diametro del tubo e lunghezza della bobina) 


w_u uu è» 


Fig.323 Dividendo il Diametro 
della bobina per la Lunghezza 
del suo avvolgimento, otter- 
rete un Rapporto che vi ser- 
virà per ricavare il fattore Y 
dalla Tabella N.2. Se il diame- 
tro del filo usato per avvolge- 
re le spire è maggiore di 0,3 
mm, dovete sommare al dia- 
metro del supporto anche il 
quello del filo. 


e =h I I Pi 
dida 
0 DONDODUIpAIGN-+S 0 


u_u O 


Fig.324 In una bobina avvolta 
con spire spaziate, più au- 
menta la spaziatura tra spira e 
spira più si riduce il valore in 
microhenry della bobina. 


ipo 
n dl 


Fig.325 Quindi, più si riduce la 
spaziatura tra spira e spira, 
più aumenta il valore in mi- 
crohenry, come dimostrano 
anche i calcoli teorici. 


mm per la lunghezza L prefissata sui 14 mm in 
modo da ottenere il rapporto D/L: 


10,7 : 14 = 0,76 rapporto D/L 


Nella prima colonna della Tabella N.2 cercheremo 
il numero 0,76 e dalla seconda colonna prelevere- 
mo il fattore Y pari a 0,745. 


Dopodichè convertiremo la lunghezza L, pari a 14 
mm, in centimetri: 14 : 10 = 1,4 cm. 


Anche il diametro D, pari a 10,7 mm, va converti- 
to in centimetri, quindi otterremo 1,07 cm, valore 
che eleveremo al quadrato: 1,07 x 1,07 = 1,1449 
e che arrotonderemo a 1,145. 


Dopodichè eleveremo al quadrato anche il nume- 
ro delle 20 spire, ottenendo 20 x 20 = 400. 


Inserendo nella formula tutti i dati che già cono- 
sciamo otterremo: 


uH = [ (9,87 x 1,145 x 400) : (1.000 x 1,4)] x 0,745 


Come prima operazione eseguiremo i calcoli rac- 
chiusi nella prima parentesi: 


9,87 x 1,145 x 400 = 4.520,46 


Come seconda operazione eseguiremo i calcoli 
racchiusi nella seconda parentesi: 


1.000 x 1,4 = 1.400 


Come terza operazione divideremo il risultato ri- 
cavato dalle due operazioni: 


4.520,46 : 1.400 = 3,2289 


Come quarta operazione moltiplicheremo il risul- 
tato per 0,745: 


3,2289 x 0,745 = 2,40 microhenry 


Constatato che con 20 spire si ottiene un valore 
superiore al richiesto, dovremo eseguire nuova- 
mente tutti i calcoli scegliendo solo 12 spire. 


Poichè la lunghezza L dell’avvolgimento risulterà 
di circa 8,5 mm, dovremo dividere il diametro D pa- 
ri a 10,7 mm per questa lunghezza: 


10,7 : 8,5 = 1,258 rapporto D/L 
Nella prima colonna della Tabella N.2 cercheremo 


il numero 1,258 e, poichè troviamo solo 1,26, co- 
me fattore Y assumeremo il numero 0,636. 


Dopodichè convertiremo il diametro D di 10,7 mm 
in centimetri ottenendo 1,07 cm, poi lo eleveremo 
al quadrato: 1,07 x 1,07 = 1,1449, arrotondando 
questo numero a 1,145. 


Eleveremo anche il numero delle 12 spire al qua- 
drato ottenendo 12 x 12 = 144. 


Convertendo la lunghezza L di 8,5 mm in centi- 
metri otterremo 8,5 : 10 = 0,85 cm. 


Inserendo tutti i dati nella formula: 

uH = [ (9,87 x D? x N?) : (1.000 x L)] x Y 
otterremo: 

[ (9,87 x 1,145 x 144) : (1.000 x 0,85)] x 0,636 


Come prima operazione eseguiremo le moltiplica- 
zioni racchiuse nella prima parentesi: 


9,87 x 1,145 x 144 = 1.627,36 


Come seconda operazione eseguiremo le molti- 
plicazioni racchiuse nella seconda parentesi: 


1.000 x 0,85 = 850 


Come terza operazione divideremo il risultato ri- 
cavato dalle due operazioni: 


1.627,36 : 850 = 1,91 


Come quarta operazione moltiplicheremo il risul- 
tato per 0,636: 


1,91 x 0,636 = 1,21 microhenry 


Anche se con 12 spire otteniamo in via teorica un 
valore di 1,21 microhenry, possiamo già conside- 
rarlo valido, perchè il compensatore posto in pa- 
rallelo alla bobina ci permetterà di correggere que- 
sta piccola differenza. 


Fig.326 Se su un supporto del diametro di 
10 mm vengono avvolte 20 spire con filo di 
rame da 0,7 mm, si ottiene una induttanza 
di 2,40 microhenry, mentre con 12 spire si 
ottengono 1,21 microhenry. 
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2° ESEMPIO di CALCOLO 


Abbiamo una bobina composta da 23 spire leg- 
germente spaziate che coprono una lunghezza di 
24 mm e vorremmo conoscere il suo valore in mi- 
crohenry. Il diametro del supporto è di 12 mm 
mentre il diametro del filo è di 1 mm. 


L=24 mm. 


Soluzione = Sommando al diametro del suppor- 
to il diametro del filo otteniamo 12+1 = 13 mm, 
quindi come prima operazione dovremo dividere il 
diametro D per la lunghezza L: 


13 : 24 = 0,541 rapporto D/L 

Nella prima colonna della Tabella N.1 cercheremo 
il numero 0,54 e dalla seconda colonna prelevere- 
mo il fattore Y pari a 0,806. 


Sapendo che la formula per ricavare il valore in mi- 
crohenry è: 


mH=[(9,87 x D? x N?) : (1.000 x L)] x Y 


convertiremo la lunghezza L di 24 mm in centime- 
tri ottenendo 24 : 10 = 2,4 cm. 


Convertiremo quindi anche il diametro D di 13 mm 


in centimetri 13 : 10 = 1,3 cm ed eleveremo que- 
sto numero al quadrato: 1,3 x 1,3 = 1,69. 


Eleveremo al quadrato anche il numero N delle spi- 
re: 23 x 23 = 529. 


Inserendo nella formula tutti i dati in nostro pos- 
sesso otterremo: 


uH = [ (9,87 x 1,69 x 529) : (1.000 x 2,4)] x 0,806 


Come prima operazione eseguiremo le moltiplica- 
zioni racchiuse nella prima parentesi: 


9,87 x 1,69 x 529 = 8.823,87 


Come seconda operazione le moltiplicazioni rac- 
chiuse nella seconda parentesi: 


1.000 x 2,4 = 2.400 
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Come terza operazione divideremo il risultato ri- 
cavato dalle due operazioni: 


8.823,87 : 2.400 = 3,676 


Come quarta operazione moltiplicheremo il risul- 
tato per il fattore Y pari a 0,806: 


3,676 x 0,806 = 2,96 microhenry 


Se misurassimo questa bobina con un impeden- 
zimetro di precisione, non dovremmo meravi- 
gliarci se rileveremo 2,9 o 3,1 microhenry, perchè 
questa è una tolleranza più che accettabile. 


3° ESEMPIO di CALCOLO 


Nel piccolo trasmettitore in FM riportato in fig.316 è 
inserita una bobina (vedi L1) composta da 5 spire 
avvolte su un diametro di 6 mm e spaziate in mo- 
do da ottenere una lunghezza di 10 mm, quindi vor- 
remmo conoscere il suo valore in microhenry, ma 
anche sapere su quale frequenza si accorda lo sta- 
dio oscillatore ruotando il compensatore dalla sua 
minima alla sua massima capacità. 


[e L=10mm. + 


Soluzione = Come prima operazione dovremo cal- 
colare il rapporto D/L, quindi, sapendo che abbia- 
mo utilizzato del filo da 1 mm e che il diametro del 
supporto risulta di 6 mm, il diametro da inserire nel- 
la formula sarà di: 6+1 = 7 mm: 


7 : 10 = 0,7 rapporto D/L 
Nella prima colonna della Tabella N.1 cercheremo 
il numero 0,7 e dalla seconda colonna prelevere- 


mo il fattore Y pari a 0,761. 


Per conoscere il valore in microhenry useremo la 
formula che già conosciamo: 


uH = [ (9,87 x D? x N?) : (1.000 x L)] x Y 
Poichè il diametro e la lunghezza da usare in que- 


sta formula devono essere espressi in centimetri, 
eseguiremo queste due operazioni: 


7mm :10=0,7cm 
10mm:10=1cm 


diametro 
lunghezza 


Dopodichè eleveremo al quadrato il diametro e il 
numero delle spire: 


0,7 x 0,7 = 0,49 D? 
5x5=25N° 


Inserendo questi dati, compreso il fattore Y nella 
formula, otterremo: 


uH = [ (9,87 x 0,49 x 25) : (1.000 x 1)] x 0,761 


Come prima operazione eseguiremo le moltiplica- 
zioni racchiuse nella prima parentesi: 


9,87 x 0,49 x 25 = 120,90 


Come seconda operazione le moltiplicazioni rac- 
chiuse nella seconda parentesi: 


1.000 x 1 = 1.000 


Come terza operazione divideremo il risultato ri- 
cavato dalle due operazioni: 


120,90 : 1.000 = 0,1209 


Come quarta operazione moltiplicheremo il risul- 
tato per il fattore Y pari a 0,761: 


0,1209 x 0,761 = 0,092 microhenry 


Per sapere su quale frequenza si accorda questa 
bobina useremo la formula : 


MHz = 159 : V(uH x pF totale) 


Per ottenere il pF totale dovremo sommare alla ca- 
pacità del compensatore C9 da 15 pF anche quel- 
la del condensatore C10 da 8,2 pF e del conden- 
satore C8 da 4,7 pF e in più le capacità parassi- 
ta del circuito stampato e, poichè non conosciamo 
tale capacità, consideriamo a caso un valore di 7 


pF. 

Facendo la somma otterremo: 

15 + 8,2 + 4,7 + 7 = 34,9 pF totale 

numero che possiamo arrotondare a 35 pF. 
Quindi ruotando il compensatore C9 sulla sua mas- 


sima capacità, il circuito dovrebbe oscillare sulla 
frequenza di: 


159 : V0,092 x 35 = 88,6 MHz 


Ruotando alla minima capacità il compensatore C9 
ci ritroveremo una capacità totale di circa 20 pF, 


quindi il circuito dovrebbe oscillare sui: 
159 : V0,092 x 20 = 117,2 MHz 


Considerando le tolleranze dei condensatori e 
quelle della capacità parassita, possiamo affer- 
mare che con una bobina con 5 spire riusciamo a 
rientrare nella gamma 88-108 MHz. 

Se dopo aver montato lo stadio oscillatore ci si ac- 
corge che il circuito oscilla da 90 a 118 MHz, ba- 
sterà avvicinare le spire della bobina in modo da 
ottenere una lunghezza di circa 9 mm, mentre se 
oscilla da 80 a 106 MHz basterà allargare legger- 
mente le spire della bobina in modo da ottenere u- 
na lunghezza di 10,5 mm. 


CONCLUSIONE 


Usando una comune calcolatrice tascabile che 
senz'altro già possedete, riuscirete con estrema fa- 
cilità a ricavare il valore in microhenry di una bo- 
bina, conoscendo il numero di spire, il diametro del 
supporto e la lunghezza dell’avvolgimento, oppure, 
se conoscete quale valore in microhenry deve a- 
vere la bobina per potervi sintonizzare su una de- 
terminata frequenza, potrete calcolare quante spi- 
re è necessario avvolgere su un supporto di dia- 
metro conosciuto. 

Ricordate che più si riduce il diametro del suppor- 
to, più spire dovete avvolgere e, ovviamente, più 
aumenta questo diametro più si riduce il numero 
delle spire. 

Se nel calcolare una qualsiasi bobina constatate 
che con il diametro prescelto bisogna avvolgere so- 
lo 2-3 spire, vi consigliamo di ridurre il diametro 
del supporto in modo da poter avvolgere 7-8 spi- 
re: infatti, maggiore sarà il numero delle spire av- 
volte, minore sarà l'errore sul valore in microhenry 
che otterrete dai vostri calcoli. 

Anche se la bobina avvolta non avrà l'esatto valo- 
re in microhenry richiesto, non preoccupatevi per- 
chè il compensatore posto in parallelo alla bobi- 
na (vedi fig.290) vi permetterà di sintonizzarvi sul- 
la frequenza richiesta. 


COSTO di REALIZZAZIONE 


A coloro che, volendo realizzare questo microtra- 
smettitore che trasmette nella gamma FM degli 88- 
108 MHz, richiederanno il kit LX.5036, verranno in- 
viati i componenti visibili nelle figg.319-321 com- 
presi circuito stampato e microfono ........ L. 17.000 


La sonda di carico LX.5037 (fig.313) .... L. 3.800 


Costo del solo stampato LX.5036 ......... L. 2.800 
Costo del solo stampato LX.5037 ......... L. 1.000 


75 


Solo qualche anno fa per realizzare un lineare da 
collegare sull’uscita di uno stadio oscillatore si ac- 
quistavano tre transistor per RF, poi si montava u- 
no schema similare a quello riportato in fig.1 e u- 
na volta tarati tutti i compensatori si riusciva a pre- 
levare dalla sua uscita circa 10-12 watt. 


Un amplificatore lineare poteva quindi essere rea- 
lizzato unicamente da un tecnico esperto in RF, 
perché senza una sufficiente esperienza in questo 
campo era improbabile riuscire a tarare in modo 
perfetto i circuiti di accordo, con la conseguenza 
che il lineare iniziava inspiegabilmente ad autoo- 
scillare e, dopo pochi secondi di lavoro, i tre tran- 
sistor erano dei minuscoli oggetti metallici che po- 
tevano trovare posto solo nel cestino dei rifiuti. 


Oggi i moderni moduli RF a larga banda permet- 
tono di realizzare degli efficienti lineari che non ri- 
chiedono nessuna taratura, per cui basta applica- 
re sul loro ingresso pochi milliwatt per prelevare 
dal loro terminale d’uscita la massima potenza. 
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Vogliamo far subito presente che i 10 watt RF si ottengono applicando 
sull’ingresso di un modulo amplificatore a larga banda, che non richie- 
de nessuna taratura, una potenza di soli 0,03 watt (30 milliwatt). 


Ma anche chi riuscirà a reperire questi moduli si 
troverà a dover risolvere dei problemi mai incon- 
trati prima, perché tra le caratteristiche si trovano 
le sole tensioni di alimentazione, la frequenza di 
lavoro, la massima potenza che possiamo appli- 
care sull’ingresso e la massima potenza che vie- 
ne fornita sull’uscita. 


Se questi dati possono essere più che sufficienti ad 
un tecnico specializzato e competente, chi non ha 
mai utilizzato uno di questi moduli non riuscirà a 
costruire un lineare se non ha a disposizione al- 
meno uno schema elettrico ed il relativo circuito 
stampato. Inoltre occorre che qualcuno gli dica co- 
sa non deve fare per non metterli subito fuori uso. 


A questo punto interveniamo noi per proporvi il cir- 
cuito di un semplice lineare per i 140-146 MHz pro- 
gettato utilizzando un power module della Mitsu- 
bishi siglato M.57732/L. 


Se consultiamo le caratteristiche tecniche divulgate 


dalla Casa Costruttrice troviamo questi pochi dati: 


Frequenza lavoro 135-160 MHz 
Max tensione sui piedini 2-4 15 volto 
Max tensione sul piedino 3 6 volt 
Max corrente assorbita 2,5 amper 
Max potenza ingresso 0,04 watt 
Max potenza uscita 7 10 watt 
Impedenza ingresso-uscita = 50 ohm 
Temperatura di lavoro -30° a +100° 
Guadagno in potenza 25 dB 


Ed anche se allegati a questi dati ci sono le con- 
nessioni dei terminali (vedi fig.2), secondo voi in 
quanti saprebbero disegnare un valido schema e- 
lettrico? 


Dovete innanzitutto sapere che non è consigliabi- 
le superare i 15 volt di alimentazione, pertanto do- 


ENTRATA © 


vremo necessariamente alimentare il modulo con 
una tensione di 12-13 volt. 


Se poi prendiamo in considerazione il guadagno 
in potenza, poiché 25 dB equivalgono ad un au- 
mento in potenza di 316 volte, se sull'ingresso ap- 
plichiamo 0,04 watt in uscita dovremmo prelevare: 


0,04 x 316 = 12,64 watt 

Tuttavia, per non danneggiare il modulo, anche per 
la potenza in ingresso è consigliabile entrare con 
un valore leggermente inferiore a quello suggeri- 
to nelle Caratteristiche. 

Ammesso quindi di entrare con soli 0,03 watt (pa- 
ri a 30 milliwatt) in uscita preleveremo solo: 

0,03 x 316 = 9,48 watt 


Ovviamente se entreremo con potenze minori di 
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Fig.1 Schema teorico di un Lineare che utilizza dei normali transistor amplifica- 
tori RF. Dopo aver calcolato il valore di tutte le Induttanze e delle Capacità di ac- 
cordo, è necessario tarare in modo perfetto ogni stadio, perché se uno di questi 
autooscilla metteremmo fuori uso, dopo pochi secondi, tutti i transistor. 
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Fig.2 Usando il modulo amplificatore a larga banda M.57732/L della Mitsubishi si 
riesce ad amplificare qualsiasi frequenza da 135 a 160 MHz senza dover effettua- 
re nessuna taratura. Nella figura di sinistra riportiamo le connessioni dei suoi ter- 
minali e sulla destra lo schema a blocchi interno fornito dalla Casa. 
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Fig.3 Schema elettrico del Lineare da 10 watt per i 140-146 MHz. Se sull’ingresso 
applichiamo dei segnali maggiori di 40 milliwatt dovremo attenuarli con il parti- 
tore resistivo formato da R15-R16-R17. Nella Tabella N.1 riportiamo i valori da im- 
piegare in funzione della potenza che utilizziamo per pilotarlo. 


ELENCO COMPONENTI LX.1418 


R1 = 3.900 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 3.900 ohm 
R5 = 150.000 ohm 
R6 = 150.000 ohm 
R7 = 100 ohm 

R8 = 100 ohm 

R9 = 1.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 1 Megaohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 = vedi tabella 
R16 = vedi tabella 
R17 = vedi tabella 


C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 10.000 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 100.000 pF ceramico 
C9 = 47 microF. elettrolitico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
C11 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF ceramico 
C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 100.000 pF ceramico 
C15 = 10.000 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF ceramico 
C19 = 10.000 pF ceramico 
C20 = 39 pF ceramico VHF 


L4 = vedi testo 

L5 = vedi testo 

JAF1 = impedenza 10 microH. 
JAF2 = impedenza VK 200 
JAF3 = impedenza VK 200 
JAF4 = impedenza VK 200 
DS1 = diodo schottky 1N.5711 
DS2 = diodo schottky 1N.5711 
DS3 = diodo tipo 1N.4148 
DS4 = diodo tipo 1N.4007 
DS5 = diodo tipo BY.255 

DZ1 = zener 4,7 volt 1 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 

IC1 = integrato tipo LM.358 
IC2 = modulo tipo M.57732/L 
RL1 = relè 12 volt 1 scambio 
RL2 = relè 12 volt 1 scambio 


R18 = 120 ohm 1/2 watt 

C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 


C21 = 39 pF ceramico VHF 
C22 = 100 microF. elettrolitico 
L1-L2 = bobine strip-line 

L3 = vedi testo 


Nota: se non è diversamente specifi- 
cato, le resistenze sono da 1/4 watt. 
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30 milliwatt, si ridurrà automaticamente anche la 
potenza d'uscita, come abbiamo specificato nella 
tabella che segue: 


potenza 
ingresso 


potenza 
uscita 


3,16 watt 


| 30 milliwatt | 9,48 watt 


] 


6,32 watt 


Esiste inoltre un altro dato che varia in rapporto al- 
la potenza erogata, per cui se alla massima po- 
tenza il modulo assorbe circa 2,5 amper, scen- 
dendo con la potenza a 9,5 watt il modulo assor- 
birà 2 amper e scendendo a 7 watt il modulo as- 
sorbirà solo 1,7 amper. 


Tralasciando tutti questi particolari, ci troviamo a 
dover risolvere un ulteriore problema, quello della 
commutazione automatica per passare dalla rice- 
zione alla trasmissione. 


Un lineare infatti, si collega sempre sull’uscita di 
un ricetrasmettitore, quindi in trasmissione il se- 
gnale RF presente sull’uscita del ricetrasmettitore 
deve entrare sull'ingresso del lineare e poi deve 
essere prelevato dalla sua uscita per poter rag- 
giungere l'antenna irradiante, mentre in ricezione 
il segnale captato dall’antenna deve raggiungere 
direttamente l’ingresso del ricetrasmettitore by- 
passando il lineare. 

Come potrete vedere nello schema elettrico, la 
commutazione viene effettuata tramite 2 relè. 


SCHEMA ELETTRICO 


Il completo schema elettrico del lineare che utiliz- 
za il modulo M.57732/L è riportato in fig.3. 


Sulla presa d’ingresso posta sulla sinistra possia- 
mo collegare l'uscita del ricetrasmettitore da po- 
tenziare oppure il segnale presente sull’uscita di un 
VFO per i 140-160 MHz. 


Quando il ricetrasmettitore è in ricezione i due relè 
risultano diseccitati e quindi il segnale captato 
dall’antenna raggiunge direttamente l'ingresso del 
ricetrasmettitore. 


Quando il ricetrasmettitore è in trasmissione, il se- 
gnale RF passando nella linea L1 si ritrova per in- 
duzione anche sulla linea L2. 

Il diodo DS1, collegato alla sinistra di questa linea, 
raddrizza il segnale dell'onda diretta, quindi sul 
suo catodo ritroviamo una tensione positiva che 
viene applicata sul piedino non invertente 5 dell’o- 
perazionale 1C1/A. 

Quando sull’operazionale giungerà questa tensio- 
ne i due relè si ecciteranno, quindi il relè 1 colle- 
gherà l’uscita del ricetrasmettitore sul piedino d'in- 
gresso 1 del modulo IC2, mentre il relè 2 colle- 
gherà l'antenna sul piedino d'uscita 5 del modulo. 


Guardando il circuito di rivelazione molti si chiede- 
ranno perché preleviamo la tensione positiva dei 
12 volt dal partitore resistivo formato dalle resi- 
¥tenze R9 e R7+R8 e poi facciamo giungere sui 
due ingressi dell’operazionale IC1/A una tensione 
positiva di circa 0,3 volt tramite i diodi DS1-DS2. 

Se non avessimo applicato ai diodi questa tensio- 
ne, per portarli in conduzione avremmo dovuto su- 
perare il loro livello di soglia, cioè avremmo dovu- 
to applicare sulla presa d’ingresso del modulo del- 
le potenze esagerate, mentre sappiamo che non 
possiamo superare i 40 milliwatt. 


Poiché il diodo DS1 risulta già in conduzione con 
la tensione positiva prelevata dal partitore resisti- 
vo, basta una potenza irrisoria per far eccitare i 
due relè ed infatti questi si ecciteranno applicando 
sull'ingresso una potenza di soli 10 milliwatt. 


Dobbiamo far presente che l'operazionale IC1/A 
viene usato come amplificatore differenziale, 
quindi quando le due tensioni applicate hanno i- 


Fig.4 Per curiosità abbiamo aperto 
uno di questi moduli e nella foto 


visibile a sinistra potete vedere co- 
me sono fatti internamente. 


79 


80 


Fig.5 Foto del Lineare visto dal lato dei componenti. Sul lato opposto di questa scheda 
andrà applicata la grossa ‘aletta di raffreddamento (vedi figg.7-8) che servirà per 
dissipare il forte calore generato dal modulo IC2. 


IC2 


ci S r C16 1 C18 


L3-L5 (2 spire) L4 ( 3 spire ) 


smn: |A 


5mm. 


tav. 


Fig.6 Schema pratico di montaggio del Lineare. Nel montaggio dovete assolutamente 
rispettare la polarità di tutti i diodi al silicio e del diodo zener DZ1. | due bocchettoni 
di Entrata e Uscita possono essere collegati al circuito stampato anche tramite due 
corti spezzoni di cavo coassiale da 50-52 ohm. In basso riportiamo il numero delle spi- 
re e le dimensioni in millimetri delle due bobine L3-L5 e della bobina L4. 


CIRCUITO 
STAMPATO 


Fig.8 Prima di fissare il modulo 
sull’aletta, dovrete piegare ad L i 
suoi terminali, poi dovrete nuo- 
vamente piegarli ad L per saldar- 
li sulle piste in rame del circuito 
stampato. 


dentico valore, sul piedino d'uscita avremo 0 volt, 
come ci conferma la formula: 


dove: 

V1 è il valore di tensione (0,3 volt) presente sul 
piedino non invertente 5. 

V2 è il valore di tensione (0,3 volt) presente sul 
piedino invertente 6. 


Sapendo che la resistenza R6 è da 150.000 ohm 
e la resistenza R4 da 3.900 ohm, in uscita ritrove- 
remo una tensione di: 


(150.000 : 3.900) x (0,3 — 0,3) = 0 volt 


Quando sull'ingresso del modulo applichiamo il se- 
gnale RF prelevato dall'uscita di un ricetrasmetti- 
tore o da un VFO, il diodo DS1 rileverà questa ten- 
sione e anche se fosse così irrisoria da passare 
da 0,3 volt a 0,4 volt, poiché sul piedino inver- 
tente la tensione rimane fissa sui 0,3 volt, sullu- 
scita dell’operazionale IC1/A ritroveremo una ten- 


Fig.7 Dopo aver appoggiato 
il modulo IC2 sull’aletta di 
raffreddamento, applicate ai 
lati i due distanziatori metal- 
lici appositamente sagomati. 


CIRCUITO 
STAMPATO y 


AA DISTANZIATORE 


sione positiva di: 
(150.000 : 3.900) x (0,4 — 0,3) = 3,84 volt 


Questa tensione viene applicata sull'ingresso non 
invertente 3 dell’operazionale IC1/B, utilizzato co- 
me comparatore di tensione. 

Appena la tensione sull'ingresso non invertente 
supera il valore di tensione presente sull'ingresso 
invertente 2, che risulta di circa 0,7 volt per la pre- 
senza del diodo DS3, sulla sua uscita ritroviamo u- 
na tensione positiva di circa 10-12 volt che, pola- 
rizzando la Base del transistor TR1, lo porterà in 
conduzione facendo eccitare i due relè collegati 
sul suo Collettore. 


Come potete vedere nello schema elettrico, prima 
di raggiungere il piedino d'ingresso 1 del modulo, 
abbiamo fatto passare il segnale RF prelevato 
dall’uscita del ricetrasmettitore o del VFO attra- 
verso un attenuatore resistivo (vedi le resistenze 
R16-R15-R17 nel rettangolo giallo), perché sap- 
piamo che non si può entrare nel modulo con del- 
le potenze maggiori di 0,04 watt. 


81 


Nella Tabella N.1 abbiamo riportato i valori ohmi- 
ci che bisogna impiegare per l'attenuatore resisti- 
vo in funzione della potenza d’entrata. 


TABELLA N.1 


attenuazione 
in potenza 


valore 
_R15-R17 | R17 


valore 
R16 


watt 
_ ingresso 


| GOmW | 180hm |2700hm | 30dB | 
| 80mW | 27ohm |2200hm | 43d8 | 
| 100mW | 33ohm |1800hm | 5308 © 
| 150MW | 47ohm |i200hm | 7,098 | 
| 250mW | e8ohm |i000hm | 9208 | 


| 350mW | 820hm |1000hm | 107dB | 
| 550mW |1000hm | 820hm | 12708 | 
| 650mW |1200hm | 820hm | 134d8 | 
| 750mW |i200hm | 680hm | 140d8 
| 900 mW |1400hm | 680hm | 14808 | 
| 15 watt [180 0hm | Bohm | 17048 | 


i valori non standard delle resistenze si pos- 
sono ottenere collegando in parallelo o in serie due 
resistenze. Ad esempio, per ottenere 75 ohm ba- 
sta collegare in parallelo due resistenze da 150 
ohm, mentre per ottenere 95 ohm basta collega- 
re in serie una resistenza da 82 ohm ed una resi- 
stenza da 12 ohm. 

Fino ad una potenza di 250 milliwatt possiamo u- 
tilizzare delle resistenze a carbone da 1/4 di watt, 
fino a 600 milliwatt delle resistenze a carbone da 
1/2 watt e per potenze maggiori dovremo utilizza- 
re delle resistenze da 1 watt. 

Se il VFO che utilizziamo per pilotare il modulo e- 
roga una potenza minore di 40 milliwatt, dovremo 
escludere l’attenuatore, quindi collegheremo l'u- 
scita del relè 1 direttamente sul piedino 1 di IC2. 


Risolto il problema del partitore d’ingresso, ora ve- 
diamo i piedini di alimentazione. 

Nella tabella delle caratteristiche risulta che sul pie- 
dino 3 deve giungere una tensione minore di 6 
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volt, quindi abbiamo abbassato i 12 volt di ali- 
mentazione a 4,7 volt tramite il diodo zener DZ1. 


Per evitare autooscillazioni dovremo far giungere 
sui piedini 2-3-4 le loro tensioni di alimentazione 
tramite delle impedenze RF in ferrite (vedi JAF2- 
JAF3-JAF4) e dovremo collegare tra questi piedi- 
ni e la massa dei condensatori ceramici da 100.000 
e da 10.000 picofarad. 


Dal piedino d’uscita 5 preleviamo i nostri 10 watt 
che, prima di raggiungere il relè 2 e l'antenna, pas- 
seranno attraverso un filtro passa-basso compo- 
sto da tre bobine (vedi L3-L4-L5) e due conden- 
satori ceramici (vedi C20-C21). 


Questo filtro, che ha una frequenza di taglio di cir- 
ca 170 MHz, eviterà di far giungere sull’antenna le 
armoniche dei 320-480-640 MHz. 


Per alimentare questo modulo dobbiamo utilizza- 
re un alimentatore stabilizzato in grado di fornire u- 
na tensione di 12 volt - 2,5 amper massimi. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Guardando lo schema pratico di montaggio vi ren- 
derete conto che per realizzare un circuito RF non 
è sufficiente avere lo schema elettrico, ma occor- 
re che assieme a questo vi venga fornito anche il 
relativo circuito stampato, ovviamente a doppia 
faccia, perché ogni componente deve essere col- 
locato in una ben precisa posizione per evitare ac- 
coppiamenti capacitivi. 


Potete iniziare il montaggio inserendo lo zoccolo 
dell’integrato IC1 e a seguire il transistor TRI ri- 
volgendo il suo lato piatto verso il modulo IC2. 
Dopo questi componenti inserite il primo diodo DS1 
rivolgendo il lato del corpo contornato da una fa- 
scia nera verso il condensatore C2, poi il secondo 
diodo DS2 rivolgendo il lato del corpo contornato 
da una fascia nera verso la resistenza RA, infine il 
terzo diodo DS3 rivolgendo il lato del corpo con- 
tornato da una fascia nera verso il condensatore 
C7 (vedi schema pratico di fig.6). 


Completato questo montaggio inserite nello stam- 
pato l'impedenza JAF1, poi tutte le resistenze e i 
condensatori posti alla sinistra del RELE?1. 


Se conoscete già la potenza che erogherà il vo- 
stro VFO potrete inserire per le resistenze R15- 
R16-R17 i valori riportati nella Tabella N.1. 


Se il VFO dovesse erogare una potenza minore di 
40 milliwatt, collegate con uno spezzone di filo le 


due piste in cui ora risulta collegata la resistenza 
R16 e non inserite le due resistenze R15-R17. 


Ora potete inserire i due speciali relè di commuta- 
zione RF in grado di commutare segnali fino ad u- 
na frequenza massima di 1 GHz. 

Come avrete modo di notare, il RELE’2 va appli- 
cato sul lato opposto del circuito stampato, vicino 
alla boccola di uscita. 


Proseguendo nel montaggio potete inserire il dio- 
do plastico DS4 rivolgendo il lato contornato da u- 
na fascia bianca verso il basso, poi il diodo zener 
DZ1 rivolgendo la sua fascia bianca verso la resi- 
stenza R18, quindi il grosso diodo DSS rivolgendo 
la sua fascia bianca verso sinistra. 


Dopo questi componenti inserite la morsettiera a 2 
poli, tutti i condensatori ceramici (esclusi i soli C14- 
C15-C16-C17-C18-C19) e tutti gli elettrolitici. 


Ora prendete la lunga aletta di raffreddamento e 
sopra a questa applicate il corpo del modulo do- 
po aver ripiegato ad L verso l'alto i suoi terminali. 


Sopra le due alette laterali del modulo appoggia- 
te i due distanziatori in alluminio (vedi fig.7) e fis- 
sate aletta - modulo - circuito stampato con due 
viti in ferro, stringendo con forza i loro dadi, in mo- 
do che tutta la superficie metallica del modulo ap- 
poggi uniformemente sulla superficie dell’aletta di 
raffreddamento. 


| terminali del modulo che vi abbiamo detto di ri- 
piegare a L vanno ora ripiegati sul circuito stam- 
pato per poterli saldare sulle 5 piste in rame. 


A questo punto tra le piste che fanno capo ai ter- 
minali 2-3-4 e le piste di massa che separano que- 
ste piste dovete saldare i condensatori ceramici 
C14-C15-C16-C17-C18-C19 tenendo i terminali 
molto corti. 


Per completare il montaggio dovrete solo inserire 
le bobine L3-L4-L5 e i condensatori ceramici per 
RF siglati C20-C21 del filtro passa-basso. 


Poiché dovrete costruire le tre bobine, di seguito 
riportiamo i loro dati: 


bohipediQ = sopra un supporto del diametro di 
mm avvolgete 2 spire unite utilizzando del filo 
di rame nudo da 1 mm. Dopo averle avvolte do- 


vrete spaziare le due spire in modo da ottenere un 
avvolgimento lungo 5 mm circa. 


bobina = sopra un supporto del diametro di 8 
mm avvolgete 3 spire unite utilizzando del filo di 


rame nudo da 1 mm. Dopo averle avvolte dovrete 
spaziare le tre spire in modo da ottenere un av- 
volgimento lungo 7 mm circa. 


Le due bobine L3-L5 vanno inserite in senso oriz- 
zontale rispetto al circuito stampato, mentre la bo- 
bina L4 va inserita a 90° (vedi fig.6). 


Tra le bobine L3-L4 e tra le bobine L4-L5 saldate 
i due condensatori ceramici C20-C21 per RF che 
hanno una capacità di 39 pF cadauno. 


La realizzazione del circuito risulterà ultimata dopo 
aver inserito nel suo zoccolo l’integrato IC1 rivol- 
gendo la sua tacca di riferimento a U verso destra. 


Questo lineare può essere racchiuso dentro un mo- 
bile metallico oppure plastico e per collegare i due 
BNC di entrata e d’uscita alle piste del circuito 
stampato potrete usare due corti spezzoni di cavo 
coassiale da 50-52 ohm. 


Sull’ingresso di questo modulo dovrete applicare 
un segnale RF solo se modulato in frequenza, 
perciò non collegate l'uscita di un ricetrasmettitore 
modulato in ampiezza, perché potreste mettere 
fuori uso il modulo. 

Prima di alimentare il lineare, dovrete aver già col- 
legato sulla sua uscita il cavo coassiale che giun- 
ge dall’antenna irradiante oppure da un carico an- 
tiinduttivo da 50-52 ohm. 


Poiché il circuito non necessita di nessuna taratu- 
ra, appena applicherete sull'ingresso un segnale 
RF, sulla sua uscita avrete una potenza che risul- 
terà proporzionale a quella applicata all'ingresso. 


Per alimentare questo lineare occorre una tensio- 
ne stabilizzata di 12 volt - 2,5 amper. 


(COSTO di REALIZZAZIONE 


Tutti i componenti per realizzare il Lineare siglato 
LX.1418 visibile in fig.6 completo di circuito stam- 
pato, aletta di raffreddamento, modulo M.57732/L, 
relè, bocchettoni BNC e le resistenze R15-R16- 
R17 per realizzare.un partitore idoneo per una po- 
tenza di 50 milliwatt ............................... L.100.000 


z US 


Costo del solo stampato LX.1418............ L. 13.200 
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Con l’Analizzatore di Spettro presentato nella rivista N.199 è possibile 
memorizzare ben 4 diverse Curve e richiamarle, per sovrapporle a curve 
di altri filtri e verificare così le differenze presenti tra le une e le altre. 
In questo articolo vi insegniamo a memorizzarle e a richiamarle. 


Agli antennisti TV capita spesso di ritrovarsi con i 
filtri di una centralina completamente starati e, 
poichè senza un Analizzatore di Spettro risulta qua- 
si impossibile tararli, procedono alla loro sostitu- 
zione. 

Disponendo di un Analizzatore di Spettro in grado 
di memorizzare la curva di questi filtri, è invece 
sempre possibile richiamare quest'ultima per so- 
vrapporle quella del filtro starato. 

Sullo schermo dell’analizzatore vengono così vi- 
sualizzate due diverse curve e questo consente di 
tarare i diversi compensatori fino ad ottenere una 
curva identica a quella di riferimento. 

Grazie a questo strumento, inoltre, quando si ac- 
quistano dei nuovi filtri è possibile controllare se 
sono troppo stretti, tanto da non lasciare passare 
il segnale del televideo, oppure se attenuano in 
modo esagerato il segnale applicato sull'ingresso 
rispetto al filtro campione. 

Disponendo di uno strumento che permette di me- 
morizzare ben 4 diverse curve, tutti coloro che la- 
vorano in alta frequenza e che realizzano dei fil- 
tri passa-banda, passa-alto o passa-basso per 
ricevitori o trasmettitori, potranno non solo vedere 
come varia la curva cambiando la capacità dei con- 
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densatori o il valore delle induttanze, ma anche co- 
noscere i dB di attenuazione. 


COME visualizzare una CURVA 


Supponiamo che siate in possesso di un filtro pas- 
sa-banda del quale non conoscete nè la frequen- 
za del centro banda nè la larghezza: per visua- 
lizzare la sua curva per poi memorizzarla dovete 
procedere nel modo seguente. 

Se il filtro è di tipo passivo, è sufficiente collega- 
re al suo ingresso il segnale prelevato dal BNC del 
Tracking e poi collegare la sua uscita al BNC in- 
put (vedi fig.2). 

Se il filtro è di tipo attivo, bisogna alimentarlo con 
una tensione esterna (vedi fig.3), diversamente non 
vedrete nessuna curva. 

Poichè non conoscete la frequenza di lavoro del 
filtro, per trovarla dovete eseguire queste semplici 
operazioni. 

Acceso l’Analizzatore, predisponetelo in modo che 
sul menu appaiano questi dati: 


Span = 1.000 
RBW = 1M 
SWP =.5 sec 


poco 


Attivate quindi il Tracking premendo i tasti F1-5 e 
Enter e poi il tasto + fino a far apparire sulla riga 
TRCK il numero -30. 

Sullo schermo potrebbe apparire la traccia di un 
segnale come quella riportata in fig.4. 

Per conoscere la sua frequenza di lavoro dovete 
attivare il Marker 1 premendo i tasti F2-0 e il tasto 
Enter e poi portare il cursore del Marker 1 sulla 
sommità del picco in modo da leggere la frequen- 
za nella riga Marker 1. 


COMPENSATORI TARATURA 


FILTRO PASSIVO 


Fig.2 Se il filtro da controllare è di tipo Pas- 
sivo, cioè sprovvisto di stadi amplificatori, 
potete collegarlo direttamente tra l’uscita 
Tracking e l'ingresso Input. 


Fig.1 Tasti di comando 
presenti sul pannello 
frontale. Per seleziona- 
re le diverse funzioni 
indicate sul pannello, 
premete il tasto funzio- 
ne F1 o F2 più il tasto 
numerico corrispon- 
dente alla scritta. 


Nel caso dell'esempio riprodotto in fig.4, leggerete 
il numero 205.000 KHz pari a 205 MHz. 
Conosciuta la frequenza, escludete il Marker 1 pre- 
mendo i tasti F2-0 e poi Enter. 

Per allargare questa traccia, dovete premere i ta- 
sti F1-1 e poi andare sulla riga Span dove scrive- 
rete 10, quindi Enter. 

Automaticamente nella riga RBW apparirà la scrit- 
ta 100 KHz e nella riga Sweep, 200 mS. 

Per impostare la frequenza letta nell'esempio di 


VOLT ALIMENTAZIONE 
FILTRO ATTIVO 


Fig.3 Se il filtro da controllare è di tipo At- 
tivo, dovete applicare sul filo di alimenta- 
zione la tensione positiva che servirà ad a- 
limentare i transistor interni. 
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AS A TR TT CENTER 500.000 
Y - Marker 2 - RBW 1M TRCK -30 
A -M. Delta- SWP .5 Sec, RUN 


Fig.4 Per visualizzare una frequenza, parti- 
te sempre con uno Span di 1000 MHz e poi 
portate il Marker 1 sul segnale. 


Rat e ei ea) CENTER 205.000 


RBW 100K TRCK -30 > 
SWP 200 mS RUN 


Fig.5 Se partite con uno Span di 10 MHz e 
la curva risulta troppo larga, per ridurla sce- 
gliete uno Span di 20 MHz. 


W-27 202.000 SPAN 20.0 Lai CENTER 202.000 


Y -Markor2- RBW 100K TRCK-30 >" 
A -M. Delta - SWP 200mS RUN 


Fig.6 Quando la curva rientra completa- 
mente nello schermo, dovete misurare il 
centro frequenza usando il Marker 1. 


fig.4, dovete premere i tasti F1-0 in modo da an- 
dare sulla riga Center, poi digitare il numero 205 
ed infine Enter. 

Eseguite tutte queste operazioni, apparirà la cur- 
va di fig.5 e, poichè risulta troppo larga, sarà ne- 
cessario aumentare il numero nella riga Span. 
Prima di aumentare questo numero, vi conviene 
andare sulla riga PeaK src e premere Enter in mo- 
do da portare la curva al centro della schermo. 
Premete i tasti F1-1 in modo da riportare il curso- 
re sulla riga Span, scrivete 20 e premete il tasto 
Enter: se volete restringere ulteriormente la curva, 
dovete ruotare la manopola dell’Encoder fino a vi- 
sualizzare per intero la curva riprodotta in fig.6. 
Portate il cursore del Marker 1 sulla sommità del- 
la curva e, ammesso che leggiate 202.000, pre- 
mete i tasti F1-0, scrivete 202.000 nella riga Cen- 
ter e premete il tasto Enter in modo da riportare la 
curva nuovamente al centro dello schermo (fig.6). 
Per vedere la larghezza di banda di questo filtro 
dovete attivare anche il Marker 2, quindi premete 
F2-1 seguito da Enter e spostate i due cursori sui 
due lati della curva (vedi fig.7). 

Nella riga Marker 1 leggerete i dB di attenuazione 
o guadagno e il valore di frequenza sul quale è po- 
sizionato il 1° riferimento, mentre nella riga Marker 
2 leggerete i dB di attenuazione o guadagno e il 
valore di frequenza sul quale è posizionato il 2° ri- 
ferimento. 

Nell'ultima riga in basso dell’M-Delta leggerete la 
larghezza di banda e anche i dB di differenza tra 
i due punti dei Marker: 


Marker 1 = -31 dB 201.053 KHz 
Marker 2 = -31 dB 203.815 KHz 
M Delta =- 0dB 2.762 KHz 


Se provate ad eseguire la sottrazione tra la fre- 
quenza del Marker 2 e quella del Marker 1, otter- 
rete esattamente 2.762 KHz, pari a 2,762 MHz. 
Guardando i dati riportati in fig.7 qualcuno potreb- 
be pensare che il filtro in esame attenui il segna- 
le di -31 dB, ma non lasciatevi trarre in inganno 
perchè l’Analizzatore prende come riferimento i -30 
dBm del TRCK (Tracking), quindi nei due punti sui 
quali sono posti i cursori dei Marker è presente u- 
na attenuazione di soli 31 — 30 = 1 dB. 

Per conoscere con precisione di quanto si attenua 
un segnale a -3 dB, dovete portare il cursore del 
Marker 1 sulla sommità della curva (vedi fig.8) in 
modo da leggere il centro frequenza: 


Marker 1 = -28 dB 202.434 KHz 
Dovete quindi spostare il Marker 2 fino a leggere 


nella riga M Delta -3 dB (vedi fig.8) e in questo 
modo leggerete nelle tre righe di sinistra: 


Marker 1 = -28 dB 202.434 KHz 
Marker 2 = -31 dB 203.815 KHz 
M Delta = -3 dB 1.381 KHz 


Per conoscere la larghezza passante totale basta 
muovere il cursore del Marker 1 sulla sinistra del- 
la curva fino a leggere su M Delta —0 dB, quindi 
sullo schermo apparirà nuovamente: 


Marker 1 = -31 dB 201.053 KHz 
Marker 2 = -31 dB 203.815 KHz 
M Delta = -0 dB 2.762 KHz 


Di norma, per definire la larghezza di banda si 
prendono come riferimento i due punti posti a -3 
dB (vedi fig.7), quindi nel nostro esempio abbiamo 
una larghezza di banda di 2.762 KHz. 

Per conoscere di quanto risulta la larghezza di 
banda a -10 dB, bisogna ripetere le stesse ope- 
razioni descritte in precedenza. 

Quindi sapendo che l’estremità superiore della cur- 
va è a -28 dB (vedi fig.8), dovete portare i due cur- 
sori a -38 dB e sullo schermo vi appariranno que- 
sti nuovi dati (vedi fig.9): 


Marker 1 = —38 dB 198.085 KHz 
Marker 2 = -38 dB 205.900 KHz 
M Delta = —0 dB 7.095 KHz 


Quindi questo filtro avrà una banda passante di 
7.000 KHz equivalente a 7 MHz, ma con una atte- 
nuazione di -10 dB. 


PER MEMORIZZARE una CURVA 


Premete i tasti del cursore a croce in modo da an- 
dare sulla riga MEM (vedi fig.10) e poi il tasto En- 
ter e sullo schermo vi apparirà il menu di fig.11. 


Sempre utilizzando i tasti del cursore andate sul- 
la riga Store 1 che si trova sotto la parola Figure 
e premete il tasto Enter. 

In alto sulla destra vedrete apparire un numero che, 
partendo da 0, conterà fino ad un valore indefinito 
e quando la memorizzazione sarà completata, ap- 
parirà la scritta Stored. 

Per memorizzare una curva occorre in media un 
tempo di 10 secondi (vedi fig.12). 

Completato il conteggio la curva risulterà memo- 
rizzata con tutti i suoi parametri, cioè lo Span, la 
RBW, l'SWP e la frequenza centrale. 

Quando spegnerete l’Analizzatore tutti questi dati 
memorizzati, cioè parametri e curva, non verran- 
no cancellati, quindi li potrete richiamare anche a 
distanza di anni. 

Nella memoria dello Store collocata a sinistra è 
possibile memorizzare 4 curve diverse. 


Y -31201.053 SPAN 20.0 LI CENTER 202.000 


Y -31 203.815 RBW 100K TRCK-30 > 
A O 2.762 SWP 200mS RUN 


Fig.7 Ponendo ai lati della curva i due 
Marker 1 e 2, potete conoscere i dB di at- 
tenuazione e la sua larghezza di banda. 


Yy -28202.434 SPAN 20.0 ll CENTER 202.000 
Y -31203.815 RBW 100K TRCK-30 > 


À -3 1.381 SWP 200mS RUN 


Fig.8 Per valutare se i due Marker sono po- 
sti a —3 dB, collocate il Marker 1 sulla som- 
mità della curva (leggere testo). 


Y -38 198.805 SPAN 20,0 i CENTER 202.000 
Y -38 205.900 RBW 100K TRCK-30 > 
A O 7.095 SWP 200mS RUN 


Fig.9 Spostando i due Marker a -10 dB ri- 
spetto al centro banda, potete vedere su M 
Delta la nuova larghezza di banda. 
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Y -38 198.805 SPAN 20.0 PEAK src 
Y -38 205.900 RBW 100K TRCK-30 >*t 
A 0 7.095 SWP 200mS RUN [MEM | 


N 
u 
0 
v 
A 


>po-zozx-imem 


Fig.10 Per memorizzare la curva che appa- 
re sullo schermo, portate il cursore su MEM 
e poi premete il tasto Enter. 


SETUP FIGURE : 
STORE 1 STORE 1 
RECALL 1 RECALL 1 


proci 


po-czon-i-imem 


Fig.11 Quando vi apparirà questo. menu, an- 
date sulla riga Store 1 posta sotto a Figure 
e poi premete il tasto Enter. 


SETUP : 
STORE 1 
RECALL 1 


FIGURE : 


RECALL 1 


><0c zZz 


E 
L 
E 
T 
T 
R 
0 
N 
l 
c 
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Fig.12 In fase di memorizzazione vedrete 
apparire in alto a destra Store e un nume- 
ro che poi si tramuterà in Stored. 


PER MEMORIZZARE una 2° CURVA 


Per memorizzare una seconda curva dovete pro- 
cedere nel seguente modo. 


Portate il cursore sulla riga MAIN e premete il ta- 
sto Enter in modo da ritornare al menu principale. 
Dopo aver visualizzato sullo schermo la seconda 
curva, andate con i tasti a croce del cursore sul- 
la riga MEM e premete Enter: vi apparirà così il 
menu di fig.11. 

Sempre utilizzando i tasti a croce del cursore, an- 
date sulla riga Store 1 e premete il tasto + in mo- 
do da far apparire Store 2, poi premete Enter. 
Sulla destra vedrete nuovamente un numero che, 
partendo da 0, conterà fino ad un valore indefinito 
e quando la curva risulterà completamente me- 
morizzata vedrete apparire la scritta Stored. 

Per ritornare al primo menu basta andare sulla ri- 
ga MAIN e premere Enter. 


PER richiamare una curva MEMORIZZATA 


Per riportare sullo schermo una curva memoriz- 
zata basta andare con i tasti a croce del cursore 
sulla riga MEM, premere il tasto Enter, andare sul- 
la riga Recall 1 e premere Enter. 

Apparirà così la curva in Store 1 (vedi fig.13). 
Per richiamare una curva memorizzata in Store 2 
oppure in Store 3 o in Store 4, quando vi trovate 
sulla riga Recall 1 anzichè premere il tasto Enter 
dovete premere il tasto +, in modo che appaia Re- 
call 2 oppure Recall 3 o Recall 4, dopodichè po- 
tete premere il tasto Enter. 


La traccia della curva memorizzata apparirà sullo 
schermo meno luminosa per poterla distinguere 
dalla traccia che andrete a sovrapporle. 


Dopo aver premuto il tasto Enter, la scritta Recall 1 
si tramuterà in Clear (vedi fig.14) e automatica- 
mente il cursore si porterà sulla riga MAIN, quindi 
premendo Enter tornerete al menu principale. 


TARATURA con una CURVA di riferimento 


Ammesso che dobbiate richiamare la curva di fig.9 
già memorizzata in Store 1, perchè vi serve per ta- 
rare un filtro con le stesse caratteristiche, dovete 
procedere nel modo seguente. 


Quando vi trovate nel menu di fig.4, collegate tra 
l'uscita Tracking e l'ingresso Input il filtro da tara- 
re come riportato nelle figg.2-3. 

Andate quindi alla riga MEM e premete il tasto En- 
ter in modo che appaia il secondo menu, quindi, u- 
tilizzando i tasti a croce del cursore, andate sulla 


riga Recall 1 e premete Enter. 

Sullo schermo apparirà la curva memorizzata in 
Store 1 che, come noterete, sarà meno lumino- 
sa (vedi fig.13) rispetto a quella del filtro che vo- 
lete tarare. 


A questo punto potete ruotare i compensatori di 
taratura posti nel nuovo filtro fino a sovrapporre 
le due curve (vedi fig.16-17). 

Quando la curva del nuovo filtro apparirà perfet- 
tamente sovrapposta a quella di riferimento (vedi 
fig.18), il filtro risulterà perfettamente tarato. 

Per ritornare al menu principale basta andare sul- 
la riga MAIN e premere Enter. 


UNA nuova CURVA in STORE 20 


Se non volete cancellare la curva presente su Sto- 
re 1 (vedi fig.10), e volete invece memorizzare 
quella di fig.19 in Store 2, dovete eseguire le se- 
guenti operazioni. 


Premete i tasti del cursore a croce per andare sul- 
la riga MEM e poi Enter: sullo schermo vi appari- 
ranno le scritte visibili in fig.11. 

Sempre utilizzando i tasti del cursore andate sulla 
riga Store 1 e premete il tasto + in modo che appaia 
la scritta Store 2 (vedi fig.19), quindi il tasto Enter. 
Quando sulla destra appare la dicitura Stored (ve- 
di fig.20), la curva risulterà memorizzata con tutti 
i suoi parametri in Store 2. 

Una volta memorizzata, per poterla richiamare do- 
vete premere i tasti a croce del cursore fino ad an- 
dare sulla riga Recall 1 e poi premere il tasto + in 
modo che appaia Recall 2: a questo punto pre- 
mendo il tasto Enter vedrete apparire la traccia che 
avete memorizzato (vedi fig.21). 


CANCELLARE una CURVA memorizzata 


Per togliere dallo schermo una curva memorizza- 
ta, basta portare il cursore sulla riga MEM, poi pre- 
mere Enter: vi riapparirà il menu di fig.14. 


Se portate il cursore sulla riga Clear e poi premete 
Enter, la curva sparirà dallo schermo (vedi fig.15), 
ma non l’avrete cancellata dalla memoria, quindi 
potrete sempre richiamarla quando vi servirà. 


Se volete sostituire questa curva con una nuova cur- 
va, dovete prima far apparire quest'ultima sullo scher- 
mo. Premendo i tasti del cursore a croce, dovete an- 
dare sulla riga MEM (vedi fig.10), poi premere Enter 
e sullo schermo vi apparirà il secondo menu di fig.11. 
Sempre utilizzando i tasti del cursore andate sul- 
la riga Store 1 che si trova sotto la parola Figure 
e poi premete il tasto Enter. 


SETUP FIGURE 
STORE 1 STORE 1 
RECALL 1 


Fig.13 Per richiamare la curva memorizza- 
ta basta portare il cursore sulla riga Recall 
1 e poi premere il tasto Enter. 


SETUP FIGURE 
STORE 1 STORE 1 
RECALL 1 CLEAR 


Fig.14 Automaticamente il cursore si por- 
terà sulla riga Main e in sostituzione della 
scritta Recall 1 apparirà la scritta Clear. 


SETUP FIGURE 
STORE 1 STORE 1 
RECALL 1 

-20 


Fig.15 Se portate il cursore sulla riga Clear 
e premete Enter, farete sparire dallo scher- 
mo la curva memorizzata. 
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V -Marker1- SPAN20.0 PEAK src 
Y -Marker2- RBW 100K TRCK-30 
SWP 200mS RUN 


Fig.16 Richiamata una curva memorizzata, 
potete sovrapporre ad essa la curva di un 
nuovo filtro da tarare (leggere articolo). 


SPAN 20.0 La et CENTER 202.000 
RABW 100K TRCK-30 > 
SWP 200mS RUN 


Fig.17 Ruotando i compensatori del filtro 
(vedi figg.2-3) cercate di far coincidere que- 
sta curva con quella memorizzata. 


W -Markeri-  SPAN20.0 PEAK see CENTER 202.000 


V -Marker2- RBW 100K TRCK-30 > 
A -M. Delita- SWP 200mS RUN 
- 20 


Fig.18 Quando le due curve appariranno i- 
dentiche, il secondo filtro risulterà tarato 
con le stesse caratteristiche del primo. 


In alto, sulla destra, vedrete apparire un numero 
che, partendo da 0, conterà fino ad un valore in- 
definito e quando la memorizzazione sarà comple- 
tata apparirà la scritta Stored. 

Con questa operazione avrete sostituito la prima 
curva con la nuova curva (vedi fig.22). 


ELIMINARE le ARMONICHE 


Sull’uscita di uno stadio oscillatore e di tutti gli sta- 
di amplificatori di potenza di un trasmettitore, ol- 
tre alla frequenza fondamentale sono presenti u- 
na infinità di frequenze armoniche che sarebbe 
sempre consigliabile attenuare perchè, se rag- 
giungono l’antenna, irradiano una infinità di fre- 
quenze spurie. 

Ammesso che abbiate realizzato un trasmettitore 
accordato sui 100 MHz, vi ritroverete anche dei se- 
gnali RF sui 200-300-400-500 MHz (vedi fig.24). 
Se riuscite ad attenuare tutte queste armoniche 
prima che raggiungano l’antenna, verrà irradiata la 
sola frequenza fondamentale, quindi i transistor fi- 
nali erogheranno la stessa potenza, ma assorbi- 
ranno meno corrente. 


Per attenuare tutte queste armoniche bisogna uti- 
lizzare un filtro passa-basso composto da una in- 
duttanza e da due condensatori (vedi fig.23). 

Con questo filtro riuscirete ad attenuare tutte le ar- 
moniche di 18 dB e se ne collegherete due in se- 
rie (vedi fig.30) le attenuerete di 36 dB. 

Per conoscere su quale frequenza dovete calco- 
lare questo filtro passa-basso, dovete moltiplica- 
re la frequenza fondamentale per 1,5. 

Quindi se la frequenza di lavoro è di 100 MHz, do- 
vete calcolare la frequenza di taglio sui: 


100 x 1,5 = 150 MHz 


Se la frequenza di lavoro è di 27 MHz, dovete cal- 
colare la frequenza di taglio sui: 


27 x 1,5 = 40,5 MHz 


Se la frequenza di lavoro è di 145 MHz, dovete cal- 
colare la frequenza di taglio sui: 


145 x 1,5 = 217,5 MHz 


PER CALCOLARE il filtro PASSA/BASSO 


Per calcolare un filtro passa-basso potete utiliz- 
zare queste formule: 


L1 microhenry .= 15,9 : MHz 
C1 picofarad = 3.180 : MHz 
frequenza taglio = 318 : V[L1 x (C1 + C1)] 


Ammesso di voler calcolare un filtro passa/basso 
per una frequenza di 100 MHz, come prima ope- 
razione calcolate la frequenza di taglio: 


100 x 1,5 = 150 MHz 


Come seconda operazione calcolate il valore 
dell’impedenza da utilizzare: 


15,9 : 150 = 0,1 microhenry 


Come terza operazione calcolate il valore dei con- 
densatori: 


3.180 : 150 = 21,2 picofarad 
Per conoscere su quale frequenza questo filtro ini- 


zia ad attenuare di 18 dB, potete eseguire questa 
operazione: 


318: VI0,1 x (21,2 + 21,2)] = 154 MHz 


Anche utilizzando dei condensatori che hanno un 
valore standard di 22 pF, otterrete una frequenza 
di taglio di 151 MHz. 


CONTROLLO armoniche con l’ANALIZZATORE 


Poichè il calcolo teorico non collima mai con quel- 
lo che si ottiene in pratica a causa della tolleran- 
za dei componenti e delle capacità parassite del 
circuito, la soluzione più valida è sempre quella di 
controllare l'ampiezza dei segnali RF tramite l'A- 
nalizzatore di Spettro. 


Importante: non collegate mai l'uscita del tra- 
smettitore all'ingresso dell’Analizzatore perchè 
mettereste fuori uso lo stadio d’ingresso: come già 
abbiamo detto nella rivista N.199, questo non ac- 
cetta potenze maggiori di 0,2 watt. 

Quindi alla presa Input dell’Analizzatore collegate 
solo una piccola antenna a stilo (vedi fig.31). 


Ad esempio, prendendo in considerazione una fre- 
quenza di 100 MHz, per vedere tutte le armoniche 
dovete eseguire le seguenti operazioni. 


Premete i tasti F1-1 per andare sulla riga Span, di- 
gitate 1.000 e premete Enter: automaticamente, 
sulla riga RBW apparirà 1 M, cioè 1 MHz, e sulla 
riga SWP apparirà .5 S, cioè 0,5 secondi. 

Eseguite tutte queste operazioni, vedrete apparire 
sullo schermo sia la frequenza fondamentale che 
tutte le armoniche generate (vedi fig.24). 


Se la frequenza fondamentale dei 100 MHz do- 


SETUP FIGURE 


STORE 1 STORE 2 


RECALL 1 RECALL 1 


Fig.19 Per memorizzare una seconda curva 
andate su Store 1 e poi premete il tasto + 
in modo da far apparire Store 2. 


SETUP FIGURE: 
STORE 1 
RECALL i RECALL 1 


Fig.20 Premendo il tasto Enter quando que- 
sta curva risulterà memorizzata, sulla riga 
in alto a destra apparirà Stored. 


SETUP : FIGURE 
STORE 1 STORE 1 


RECALL 1 RECALL 2 


Fig.21 Per richiamare questa nuova curva 
occorre andare su Recall 1 e poi premere il 
tasto + in modo che appaia Recall 2. 
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vesse fuoriuscire dal bordo superiore dello scher- 
mo, dovete ridurre la sensibilità. 

Per farlo, premete i tasti F1-7 in modo da andare 
sulla riga 0 dBm ed il tasto — fino a far apparire il 
numero 20: così facendo, vedrete che la traccia 
della fondamentale rientrerà nello schermo (vedi 
fig.25). 


Ora conviene ridurre lo Span, quindi premete i ta- 
sti F1-1, digitate 400 e premete Enter: automati- 
camente il valore dello Sweep cambierà da .5 S a 
200 mS (200 millisecondi). 


Poichè la frequenza del segnale fondamentale è 
di 100 MHz, dovete premere i tasti F1-0 in modo 
da portarvi sulla riga Center e scrivere 200, infine 
premere Enter. 


Abbiamo considerato come centro frequenza i 200 
MHz, per ottenere la frequenza fondamentale sul- 
la sinistra e la prima armonica da attenuare al cen- 
tro (vedi fig.26). 


A questo punto attivate il Marker 1 premendo i ta- 
sti F2-0 e poi il tasto Enter e con la manopola 
dell’Encoder portate il piccolo triangolo sulla som- 
mità della frequenza fondamentale, dopodichè at- 
tivate il Marker 2 premendo i tasti F2-1, poi Enter 
e con la manopola dell’Encoder portate il piccolo 
triangolo sulla prima armonica dei 200 MHz (vedi 
fig.27). 


Come noterete, sullo schermo appariranno i se- 
guenti tre dati: 


Marker 1= 11 dB 100.000 KHz 
Marker 2= -4 dB 201.000 KHz 
M Delta =-15 dB 101.000 KHz 


Dalla riga M Delta sapremo che il Marker 2 risul- 
ta distanziato dal Marker 1 di 100.000 KHz circa, 
pari a 101 MHz, e che l'ampiezza della frequenza 
fondamentale è di +11 dB e quella dell’armonica 
è sui -4 dB, quindi l’attenuazione totale risulta in 
questo esempio di -15 dB. 


18 dB per OTTAVA 


FIGURE 


RECALL 1 


SETUP * STORED 
STORE 1 


RECALL 1 


NI 
uU 
0 
v 
A 


pPo-rzooH{-mem 


Fig.22 Per cancellare la curva memorizzata 
in Store 1 e sostituirla con quella di fig.10, 
dovete portare il cursore su Store 1 e pre- 
mere il tasto Enter (leggere testo). 


Facciamo presente che con uno Span di 400 MHz 
i valori delle frequenze che appaiono sui due 
Marker risultano molto approssimativi, quindi non 
dovete preoccuparvi se, anzichè leggere 100.000, 
leggerete 101.000 o 99.000. 


Per ottenere una maggiore precisione dovete ri- 
durre lo Span da 400 a 200 MHz e poi scegliere 
come centro frequenza 150 MHz per poter vede- 
re sia la fondamentale che la frequenza armoni- 
ca dei 200 MHz (vedi fig.28). 


Ogni volta che modificherete lo Span oppure il 
Center frequency, dovete sempre riposizionare i 
due cursori dei Marker sulle due tracce. 


Se ora collegate all'uscita di questo trasmettitore 
un filtro passa-basso che attenua 18 dB, vedre- 
te apparire questi dati (vedi fig.29): 


Marker 1= 11 dB 100.000 KHz 
Marker 2 = -22 dB 200.000 KHz 
M Delta =—-33 dB 100.000 KHz 


Fig.23 Se volete eliminare sulle uscite di un tra- 
smettitore tutte le sue frequenze armoniche, 
dovete collegare tra l’uscita e il cavo coassia- 


le d’antenna un filtro Passa/Basso. 
Nell’articolo troverete le formule per calcolare 
il valore di L1 e dei condensatori C1. 
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Vedendo questi numeri qualcuno potrebbe pensa- 
re che l’Analizzatore ha riportato dei dati errati, 
mentre spesso siamo noi che commettiamo degli 
errori sottraendo ad un numero positivo un numero 
negativo. 

A questo proposito potremmo fare l'esempio di un 
termometro. 

Se la colonna di mercurio da +11 gradi scende a 
—5 gradi, la differenza tra i due estremi non sarà 
di 6 gradi bensì di 16 gradi. 


Confrontando i dati riportati nella fig.28 dove sul 
Marker 2 appare: 


Marker 2 = -4 dB 200.000 KHz 
con quelli della fig.29 dove sul Marker 2 appare: 
Marker 2 = -22 dB 200.000 KHz 


sottraendo a -22 dB i -4 si ottiene —-18 dB. 


PER MEMORIZZARE dei diversi SETUP 


Nella memoria è possibile memorizzare oltre a 4 
diverse curve anche 8 diversi Setup in modo da 
poterli richiamare quando servono. 
Infatti, potrebbe risultare utile che sullo schermo 
appaia questo Setup (vedi fig.32): 


Span 50.0 
Center 150.000 
RBW 100K 
SWP 200 ms 
dBm 20 


Nota = Quando accenderete l’Analizzatore, sullo 
schermo apparirà sempre il Setup memorizzato in 
Store 1 (posto sulla sinistra), quindi per far appa- 
rire un diverso Setup dovete richiamare gli Store 
2-3-4, ecc., posti sul lato sinistro, sempre che li 
abbiate precedentemente memorizzati. 


Per farlo, premete i tasti del cursore a croce, in 
modo da andare sulla riga MEM, poi Enter e sullo 
schermo vi apparirà il menu di fig.11. 

Sempre utilizzando i tasti del cursore andate sulla 
riga Store 1 posta sulla sinistra e premete Enter. 
Vi apparirà immediatamente la scritta Stored, per- 
chè la memorizzazione dei dati di questi parametri 
è velocissima (vedi fig.33). 


Se volete memorizzare un nuovo Setup, ritornate 
con i tasti a croce del cursore sulla riga MEM e 
poi premete Enter. 


Pia et CENTER 500.000 


RBW 1M TRCK off > 
SWP .5 Sec. RUN 


ro-rzoos--mem 


Fig.24 Per visualizzare le armoniche gene- 
rate da un trasmettitore è necessario parti- 
re sempre con uno Span di 1000. 


RBW 1M TRCK ott 
SWP .5 Sec. RUN 


Fig.25 Se notate che la frequenza fonda- 
mentale fuoriesce dallo schermo, dovete ri- 
durre la sensibilità da 0 dB a 20 dB. 


YW- Marker 1- SPAN 400.0 PEAK sro CENTER 200.000 


Y - Marker 2 RBW 1M TRCK off 
A -M. Delta- SWP200mS RUN 


Fig.26 Per vedere meglio la fondamentale e 
anche le sue armoniche conviene ridurre il 
Center frequency sui 200.000 KHz. 
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A 11 100.000 SPAN 400.0 PEAK sre CENTER 200.000 


Yy-4 201.000 RBW 1M TRCK off 
A -15 101.000 SWP200mS RUN 


Fig.27 Portando i cursori dei Marker sulle 
sommità dei due segnali potete leggere i dB 
di attenuazione tra le due frequenze. 


i AA eE -a R T CENTER 150.000 


Y -4 200.000 RBW 1M TRCK off 
A -15 100.000 SWP 200mS RUN 


Fig.28 Se volete ottenere delle misure più 
precise, potete ridurre il Center frequency 
portandolo sui 150.000 KHz. 


Y 11 100.000 SPAN 200.0 PEAK sro CENTER 150.000 
Y -22200.000 RBW 1M TRCK off 
A -33 100.000 SWP200mS RUN 


Fig.29 Inserendo il filtro di fig.23 nella uscita 
del trasmettitore, vedrete ridursi di 18 dB 
l'ampiezza di tutte le armoniche. 


Sempre utilizzando i tasti del cursore andate sul- 
la riga Store 1, poi premete il tasto + in modo che 
appaia Store 2, infine Enter. 


Per richiamare questi Setup basta andare con i ta- 
sti a croce del cursore sulla riga MEM, premere il 
tasto Enter, andare sulla riga Recall 1 posta sulla 
sinistra dello schermo (vedi fig.34) e, anzichè pre- 
mere il tasto Enter, premere il tasto + in modo che 
appaia Recall 2 oppure Recall 3 o Recall 4, do- 
podichè premere il tasto Enter. 


CONCLUSIONE 


Avendo riportato, passo per passo, tutte le istru- 
zioni necessarie per memorizzare delle curve op- 
pure il Setup, chi leggerà questo articolo potrà for- 
se avere l'impressione che l'utilizzo di questo stru- 
mento sia molto complicato. 

Vi possiamo però assicurare che, quando avrete 
l’Analizzatore sul banco di lavoro, vi basterà ese- 
guire tali operazioni un paio di volte per non ave- 
re più bisogno di leggere le istruzioni. 


In pratica, ci troviamo in una condizione simile a 
quella di un Istruttore di un’Autoscuola che debba 
spiegare, ad un allievo che desidera prendere la 
patente, le prime operazioni da eseguire per met- 
tere in moto un’auto. 


Se ricordate, anche quelle la prima volta sembra- 
vano istruzioni complicatissime: 


- “Come prima operazione tirare il freno a mano 
per evitare che l’auto si sposti se si trova in disce- 
sa, poi posizionare la leva del cambio in folle e 
quindi premere a fondo il pedale della frizione. 
Dopo aver inserito la chiave nel cruscotto, girarla 
per avviare il motore, posizionare la leva del cam- 
bio sulla 1° marcia. 

Sollevare lentamente il pedale della frizione e con- 
temporaneamente togliere il freno a mano, pre- 
mere quindi il pedale dell’acceleratore. 

Quando l’auto ha percorso qualche decina di me- 
tri, premere nuovamente il pedale della frizione ri- 
lasciando quello dell’acceleratore, spostare la le- 
va del cambio sulla 2° marcia, quindi lasciare nuo- 
vamente il pedale della frizione e premere il pe- 
dale dell’acceleratore, ecc.” 


Nel leggere tutte queste istruzioni un principiante 
potrebbe a buon diritto pensare che mettere in mo- 
to un’auto sia alquanto complicato, ma come sa- 
prete per esperienza, basta passare alla pratica e 
cioè sedersi alla guida di un’auto, perchè tutto di- 
venti estremamente semplice ed automatico. 


18 dB per OTTAVA 


18 dB per OTTAVA 


36 dB per 
HB: "OTTAVA 


Fig.30 Per attenuare maggiormente tutte le frequenze armoniche, è sufficiente colle- 
gare in serie due filtri da 18 dB: in questo modo si ottiene un’attenuazione totale di 36 
dB, quindi l’armonica dei 200.000 KHz di fig.29 si abbasserebbe di altri 18 dB. 


PROMEMORIA 


- per modificare il valore della 
frequenza premete i tasti F1-0, poi scrivete il va- 
lore della frequenza e premete il tasto Enter. 


Clear - questo tasto serve per cancellare dei nu- 
meri digitati per errore. 


- premendo i quattro tasti a croce pre- 
senti in questa tastiera, potete spostare il cursore 
sulle scritte del menu. Per rendere operativa la fun- 
zione selezionata occorre sempre premere il tasto 
Enter. 


- per modificare la sensibilità in 
verticale da 10 dB x quadretto a 5 dB x quadretto 
o viceversa, premete i tasti F1-9, poi i tasti con i 
simboli +/. 


dBm - per passare dalla lettura dBm a dBmVo vi- 
ceversa, premete i tasti F1-8. 


Encoder - la manopola dell’Encoder serve per po- 
sizionare i due cursori dei Marker, modificare i va- 


CAVO 
COASSIALE 


lori di Span e del Center frequency, quando ci si 
trova sulle righe corrispondenti. 


Enter - questo tasto serve per abilitare una fun- 
zione selezionata o confermare il valore della fre- 
quenza riportata nella riga >********. 


Filter VF - questo tasto inserisce un filtro che ri- 
duce il rumore sulla traccia che appare in basso in 
orizzontale. Questo filtro passa-basso può essere 
selezionato sui 100-10-1-0,1 MHz. 


Level - per modificare la sensibilità posta nella co- 
lonna di sinistra dei dBm premete i tasti F1-7, poi 
i tasti +/-. Per ottenere 5 dB per quadretto preme- 
te i tasti F1-9, per ottenere 2 dB per quadretto ruo- 
tate la manopola dell’ Encoder. 


- per attivare la funzione Marker 1 pre- 
mete i tasti F2-0, poi Enter. Per disattivarlo pre- 
mete nuovamente su questa riga il tasto Enter. 


- per attivare la funzione Marker 2 pre- 


mete i tasti F2-1, poi Enter. Per disattivarlo pre- 
mete nuovamente su questa riga il tasto Enter. 


ANTENNA 


Fig.31 Per visualizzare il segnale irradiato da un trasmettitore, NON collegatelo mai 
all'ingresso dell’Analizzatore per non danneggiare lo stadio d’ingresso. Per vedere que- 
sti segnali, basta applicare sull’ingresso dell’Analizzatore una piccola antenna. 
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Y -Marker 1 - SPAN 50.0 PEAK src CENTER 150.000 


Y -Marker 2- RBW 100K TRCK off > 


SWP 200 mS RUN MEM 
VF:100K 


Fig.32 Se volete memorizzare dei dati di Se- 
tup, per poi richiamarli quando vi servono, 
li dovete impostare sul menu. 


SETUP FIGURE : * STORED * 


STORE 1 STORE 1 


RECALL 1 RECALL 1 


Fig.33 Impostati i dati, andate sulla riga Sto- 
re 1 posta sotto a Setup e premete il tasto 
Enter (in proposito leggere articolo). 


Fig.34 Per richiamare questo Setup basta 
portare il cursore su Recall 1 collocato a si- 
nistra e poi premere il tasto Enter. 


M-Delta - su questa riga leggerete i KHz di diffe- 
renza tra il Marker 1 e il Marker 2 e la differenza 
in dB o dBmvV che esiste tra i due punti sui quali 
risultano posizionati i due Marker. 


MEM - portando il cursore su questa scritta e pre- 
mendo Enter si passa sul menu di fig.11 e auto- 
maticamente questa scritta si modifica in Main. 
Premendo nuovamente su questa riga il tasto En- 
ter si ritorna sul menu di fig.10. 


MAIN - portando il cursore su questa scritta e pre- 
mendo Enter questa si modifica in MEM e auto- 
maticamente si passa sul menu di fig.10. Premen- 
do ancora su questa riga il tasto Enter si ritorna 
sul menu di fig.11. 


Maxhold - questo tasto memorizza il livello mas- 
simo del segnale e lo corregge automaticamente 
se questo aumenta d’ampiezza. 


Memorizzare - per memorizzare una curva anda- 
te su questa riga e premete F2-2 (leggi testo). 


PEAK scr - per portare sul centro dello schermo 
il segnale che ha un'ampiezza maggiore premete 
i tasti F1-4. 


RBW - per cambiare il valore sulla riga Span pre- 
mete i tasti F1-2, poi i tasti +/—. E possibile sele- 
zionare 1 MHz -100 KHz -10 KHz. 


Run - per bloccare sullo schermo le figure, pre- 
mete i tasti F1-6. 


Sensibilità - per modificare la sensibilità in verti- 
cale dei dBm o dBmV premete i tasti F1-9, poi i 
tasti con i simboli +/—. 


Span - per cambiare il valore sulla riga Span pre- 
mete i tasti F1-1, poi i tasti +/- o ruotate la mano- 
pola dell’Encoder, oppure digitate direttamente su 
tastiera il valore Span che vi interessa. 


SWP - per cambiare il valore sulla riga SWP pre- 
mete i tasti F1-3, poi +/—. | tempi di sweep sono 
50-100-200 millisec e 0,5-1-2-5 secondi. 


Tasti +/- - questi due tasti servono per aumenta- 
re o ridurre i numeri che appaiono sulle righe Cen- 
ter - Span - RBW - SWP. 


Tastiera numerica - serve per scrivere il valore di 
una frequenza sulla riga >******** che verrà tra- 
sferita sulla riga Center frequency solo dopo aver 
premuto il tasto Enter. 


Tracking - per attivare il Tracking premete i tasti 
F2-3 e per disattivarlo premete i tasti F2-4. 
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Molti studenti ci scrivono che riescono ad appren- 
dere molto più facilmente l'elettronica leggendo la 
nostra rivista che non i loro libri di testo, solo vor- 
rebbero che le nostre uscite fossero più regolari. 


Per uscire con regolarità dovremmo fare come fan- 
no tutti, vale a dire riempire la rivista con tante pa- 
gine di pubblicità lasciando poco spazio agli ar- 
ticoli, anche se poi il lettore per leggere tutti gli ar- 
ticoli che ora trova in una sola rivista, dovrebbe 
acquistarne due spendendo il doppio. 


Il nostro obiettivo però non è vendervi delle pagi- 
ne di inutile pubblicità, ma proporvi dei seri pro- 
getti che devono funzionare al primo colpo e per 
ottenere ciò occorrono molte settimane di lavoro. 


Per realizzare un progetto si parte sempre da uno 
schema teorico studiato a tavolino. 
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Quando si presume che il circuito definito sulla car- 
ta possa funzionare, si calcolano tutti i valori delle 
resistenze e dei condensatori, ma poiché dai cal- 
coli teorici si ottengono sempre valori che non so- 
no standard, ad esempio 51.318 ohm o 16.620 
ohm, si deve montare un prototipo per verificare 
se il circuito funziona meglio con un valore stan- 
dard di 47.000 ohm oppure di 56.000 ohm, per 
quanto riguarda la prima resistenza, e con un va- 
lore di 15.000 ohm o di 18.000 ohm per quanto ri- 
guarda la seconda resistenza. 


Per poterlo montare dobbiamo disegnare un ido- 
neo circuito stampato, poi da questo ricavare u- 
na pellicola da consegnare all'Industria che incide 
i nostri circuiti stampati. 


Una volta montato, se i risultati non sono quelli de- 
siderati occorre modificare il progetto utilizzando 


transistor o integrati diversi e di conseguenza oltre 
a modificare il disegno si dovranno anche calcola- 
re nuovamente i valori di tutti i componenti ed an- 
che far incidere un nuovo circuito stampato. 
Montato questo nuovo circuito, se tutto funziona re- 
golarmente si passa alla fase 2, che consiste nel 
montare su una decina dell'ultima serie di circuiti 
stampati delle resistenze e dei condensatori con 
tolleranze del 10% per verificare che il progetto 
non presenti qualche altra anomalia. 


Ammesso che il progetto funzioni in modo perfet- 
to, si passa al reparto grafico che provvede a di- 
segnare il definitivo schema elettrico ed il relativo 
schema di montaggio rispettando le dimensioni e 
le prospettive di ogni componente. 

Completata anche questa fase, il progetto passa 
nelle mani dell’articolista che ha il compito di redi- 
gerne l'articolo. 

Prima di andare in stampa lo schema elettrico e 
l'articolo vengono visionati dal revisore, che con- 


trolla che non vi siano errori, poiché non si può e- 
scludere che il disegnatore abbia dato alla resi- 
stenza R1 la sigla R2. 


Sapendo che anche l’articolista può sbagliare, il re- 
visore deve inoltre verificare il valore di tutti i com- 
ponenti sul montaggio, perché può succedere che 
per disattenzione una resistenza da 1.000 ohm sia 
stata trascritta nell'elenco componenti con un va- 
lore di 100 oppure di 10.000 ohm. 


Altre pubblicazioni per uscire all'inizio di ogni me- 
se vi vendono metà rivista (l’altra metà è tutta pub- 
blicità), poi non esitano a copiare tutto quello che 
si può copiare e per evitare di essere accusati di 
plagio modificano senza alcuna cognizione tecnica 
lo schema originale, che spesso hanno carpito da 
vecchi numeri di Nuova Elettronica. 

A costoro poco importa se il progetto non funzio- 
na, e se qualche lettore si lamenta rispondono che 
nella pagina del sommario è specificato che "non 


Se avete provato a collegare un qualsiasi motore passo-passo ad un cir- 
cuito pilota sprovvisto di un controllo di corrente, quasi sicuramente a- 
vrete arrostito gli avvolgimenti delle bobine o messo fuori uso l’inte- 
grato pilota. Il circuito che vi proponiamo, provvisto di questo control- 
lo, può essere usato per pilotare i motori bipolari e unipolari. 


Fig.1 Se apriamo un motore passo-passo 
potremo vedere al suo interno tutte le bo- 
bine eccitatrici che serviranno a far ruota- 
re il rotore visibile in fig.2. 


Fig.2 Sul perno motore è collocato un ci- 
lindro provvisto di due file di denti magne- 
tizzati che si posizioneranno in corrispon- 
denza delle bobine eccitatrici. 
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si assume nessuna responsabilità sui progetti pub- 
blicati”, pertanto se non sapete leggere la colpa è 
vostra. 


Ultimamente molti lettori ci chiedono un aiuto per 
un progetto con i motori passo-passo prelevato 
da un'altra rivista, che mette fuori uso l’integrato pi- 
lota o fa arrostire gli avvolgimenti del motorino. 
Ricevuto lo schema elettrico ci siamo accorti che 
in questo circuito manca il controllo della corren- 
te di assorbimento e perciò non è affidabile. 


Dobbiamo precisare che i motori passo-passo 
possono essere alimentati con qualsiasi tensione, 
cioè 9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 28 volt, purché lo sta- 
dio pilota disponga di un circuito che limiti la cor- 
rente che dovrà scorrere nei loro avvolgimenti. 

Senza questo controllo scorreranno negli avvolgi- 
menti delle correnti elevate che aumenteranno con 
l'aumentare del valore della tensione di alimenta- 
zione ed in queste condizioni non solo l’integrato 


pilota andrà velocemente fuori uso, ma contem- - 


poraneamente gli avvolgimenti del motorino si “ar- 
rostiranno”. 


Se prendiamo un piccolo motore che con una ten- 
sione di alimentazione di 12 volt deve assorbire u- 
na corrente massima di 0,3 amper ed andiamo a 
misurare il valore ohmico dei suoi avvolgimenti, po- 
tremmo rilevare una resistenza ohmica di circa 2,5 
ohm. Se alimentiamo questo motore con una ten- 
sione di 12 volt senza limitare la sua corrente, se- 
condo la ben nota Legge di Ohm: 


negli avvolgimenti scorreranno ben: 
12 : 2,5 = 4,8 Amper 


Se poi lo alimentassimo con una tensione di 24 volt 
la corrente aumenterebbe sui: 


24 : 2,5 = 9,6 Amper 


Per evitare che si danneggi l’integrato pilota o gli 
avvolgimenti del motorino basta limitare la cor- 
rente sui 0,3 Amper se lo alimentiamo con una ten- 
sione di 12 volt e limitarla su una corrente minore 
se lo alimentiamo con una tensione di 24 volt. 


RI PASSO-PASSO 


da 


| motori passo-passo, conosciuti anche con il no- 
me di stepping motor, possono ruotare e fermar- 
si con una precisione di 1/100 di mm e per la loro 
elevata precisione ed affidabilità vengono utilizzati 
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Fig.3 Dal corpo dei motori passo-passo Bi- 
polari fuoriescono sempre 4 fili, mentre dai 
motori Unipolari possono fuoriuscire 5 fili 
oppure 6 fili (vedi figg.4-5-6). 


in molte apparecchiature elettroniche, ad esempio 
nei disk-drive, nelle stampanti e nei plotter per 
muovere il carrello, nelle fotocopiatrici e in diver- 
si robot industriali. 


Poiché un motore passo-passo costa una cifra e- 
sorbitante (50-60.000 lire), abbiamo cercato un’in- 
dustria che potesse fornirci qualche residuo di ma- 
gazzino ad un prezzo politico, perché come si sa, 
tutti gli studenti e gli hobbisti hanno una grande 
passione per l’elettronica, ma pochi soldi. 

| motori passo-passo possono essere di tipo bi- 
polare e unipolare. 

| motori bipolari si chiamano così perché per far 
ruotare il perno occorre invertire la polarità di ali- 
mentazione delle loro bobine secondo una ben pre- 
cisa sequenza (vedi fig.8). 

Questi motori si riconoscono perché dal loro corpo 
escono sempre e solo 4 fili (vedi fig.4). 


| motori unipolari sono così chiamati perché a- 
vendo un doppio avvolgimento non occorre inver- 
tire la polarità di alimentazione. 

Questi motori si riconoscono perché dal loro corpo 
escono 5 oppure 6 fili (vedi figg.5-6). 


Il motori bipolari sono più diffusi perché a parità di 
potenza hanno dimensioni minori rispetto agli u- 
nipolari, quindi nelle apparecchiature in cui vi so- 
no problemi di spazio si preferisce usare i bipola- 
ri anziché gli unipolari. 


Il primo problema che si presenta ad un lettore è 
come pilotarli, perché avendo per le mani dei mo- 


torini dal cui corpo fuoriescono 4 fili oppure 5-6 fi- 
li, molti non sanno come collegarli e nemmeno con 
quale tensione alimentatrli. 

Nella maggior parte dei casi sul corpo del motori- 
no si trova un’incomprensibile sigla e mai il valore 
della tensione di lavoro né la corrente che questo 
assorbe perché, come abbiamo già avuto modo di 
sottolineare, questa varia al variare della tensione 
di alimentazione. 


Se aprissimo questi motorini troveremmo, come in 
una normale dinamo da bicicletta, un magnete a 
più poli collegato al perno rotore (vedi fig.2) e un 
certo numero di bobine eccitatrici poste sulla car- 
cassa del motore (vedi fig.1). 

Per farvi comprendere come si riesca a far ruota- 
re il perno di 1 step, analizziamo un motore teori- 
co provvisto di sole 4 bobine eccitatrici (vedi 
fig.7), che vengono eccitate da 1 solo magnete. 


Se applichiamo una tensione sulle due bobine A- 
A, il magnete verrà attirato verso queste due bo- 
bine, quindi avremo ottenuto la rotazione di uno 
step (vedi fig.8-A). 

Se togliamo la tensione sulle bobine A-A e la ap- 
plichiamo sulle bobine B-B, il magnete verrà atti- 
rato verso queste due bobine, quindi avremo otte- 
nuto la rotazione di un altro step (vedi fig.8-B). 
Se applichiamo la tensione sulle bobine A-A, ma 
con polarità invertita, il magnete verrà attirato ver- 
so queste due bobine, quindi avremo ottenuto un 
altro step di rotazione (vedi fig.8-C). 

Per ottenere un altro step di rotazione dovremo ap- 
plicare una tensione di polarità invertita sulle bo- 
bine B-B (vedi fig.8-D). 

Quindi per far compiere un giro completo al per- 
no motore dovremo applicare in sequenza una ten- 
sione sulle bobine A-A, poi sulle bobine B-B, poi 


AA 


Fig.4 Dai motori Bipolari 
fuoriescono solo 4 fili per- 
ché le coppie delle bobine 
sono sprovviste di presa 
centrale. 


BB AA BB 


Fig.5 Quando dai motori U- 
nipolari fuoriescono 6 fili 
vuol dire che le coppie del- 
le bobine sono provviste 
di presa centrale. 


ancora, ma con polarità invertita, sulle bobine A-A 
e sulle bobine B-B. 


Maggiore è il numero dei magneti presenti sul ro- 
tore e più bobine risultano presenti nello statore, 
più step risulteranno necessari per far compiere un 
giro completo all’albero motore. 

Vi sono motorini che compiono un giro completo 
con 20 step, altri con 48 step ed altri ancora con 
100 o 200 step. 


In qualche etichetta incollata sul motore possiamo 
trovare un numero, ad esempio 1,8°-7,5°-15° ecc., 
che indica di quanti gradi ruota il perno del moto- 
re ad ogni step. 

Nella Tabella N.1 potete conoscere quanti step ri- 
sultano necessari per ottenere un giro completo 
in funzione di questi gradi. 


TABELLA N.1 


gradi di 
1 step 


step totali 
per un giro 


Sapendo di quanti gradi ruota il perno ad ogni step 
possiamo calcolare quanti ne occorrono per otte- 
nere un giro completo dell’albero motore utilizzan- 
do questa formula: 


F WF 


Fig.6 Nei motori Unipolari 
da cui fuoriescono 5 fili le 
bobine A e B sono inter- 
namente collegate da una 
sola presa centrale. 
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Sapendo il numero di step totali necessari per ot- 
tenere un completo giro dell'albero motore pos- 
siamo conoscere i gradi di rotazione di 1 step uti- 
lizzando la formula: 


Non tutti sanno che i motori passo-passo posso- 
no ruotare anche di 1/2 step se si applica sulle bo- 
bine A-A e B-B una tensione rispettando la se- 
quenza riportata nella fig.9. 


Per farvi comprendere come si riesca a far ruota- 
re il loro perno di 1/2 step iniziamo dalla fig.9-A. 
Se applichiamo una tensione sia sulle bobine A-A 
sia sulle bobine B-B, il magnete si posizionerà al 
centro delle due bobine A-B, quindi avremo otte- 
nuto una rotazione di mezzo step (vedi fig.9-A). 
Se togliamo la tensione solo sulle bobine A-A, il 
magnete verrà attirato verso le due bobine B-B, 
quindi avremo ottenuto una rotazione di un altro 
mezzo step (vedi fig.9-B). 


Se riapplichiamo una tensione ma con polarità in- 
vertita sulle bobine A-A, il magnete si posizionerà 
al centro delle bobine B-A, quindi avremo ottenu- 
to un altro mezzo step di rotazione (vedi fig.9-C). 
Per ottenere un altro mezzo step di rotazione è 
sufficiente togliere la tensione sulle sole due bobi- 
ne B-B (vedi fig.9-D). 


Di tutte queste sequenze ed inversioni di polarità 
sulle bobine A-A e B-B non dovrete preoccuparvi, 
perché a ciò provvederà in maniera automatica il 
circuito di potenza che ora vi presentiamo. 


Fig.7 Per farvi capire come si possa far ruo- 
tare di 1 step il rotore di questi motori, pren- 
deremo come esempio un teorico motore 
provvisto di sole 4 bobine eccitatrici e di un 
solo magnete (vedi fig.8). 
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Fig.8 Queste sono le sequenze e la polarità 
di alimentazione da applicare sulle bobine 
A-A e B-B per far ruotare il perno del mo- 
tore con passi di 1 step. L’integrato usato 
per pilotare questi motori provvederà a ri- 
spettare queste sequenze e polarità. 


L’ENIGMA dei FILI 


Anche se all'interno di questi motori sono presenti 
più bobine eccitatrici, queste sono tutte collega- 
te in serie o in parallelo, quindi dal loro corpo fuo- 
riescono sempre 4 oppure 5-6 fili. 

| motorini più comunemente reperibili sono quelli 
con 4 fili, chiamati bipolari perché per farli ruota- 
re occorre applicare in sequenza una tensione sul- 
le bobine A-A/B-B ecc. (vedi fig.4). 

| motorini con 5 o 6 fili chiamati anche unipolari 
sono provvisti di un doppio avvolgimento con pre- 
sa centrale (vedi figg.5-6), che va sempre collega- 
to al positivo di alimentazione, mentre i due fili A- 
A e B-B vanno collegati a massa rispettando una 
precisa sequenza, diversamente non ruoteranno. 
| motori unipolari provvisti di 6 fili possono esse- 
re fatti funzionare anche come bipolari se non vie- 
ne utilizzata la presa centrale, mentre i motori u- 
nipolari provvisti di 5 fili non potremo mai usarli 
come bipolari, perché internamente i due fili cen- 
trali risultano collegati insieme. 

| colori dei 4 o 6 fili che fuoriescono dal corpo di 
questi motori variano da Casa Costruttrice a Casa 
Costruttrice e quindi il primo problema che va ri- 
solto è di individuare i due fili delle bobine A-A e 
delle bobine B-B e i due fili centrali nei motorini 
provvisti di 6 fili. 


Se avete un motorino provvisto di 4 fili prendete 
un tester commutato sulla portata ohm e poi ri- 
cercate i due fili che misurano un qualunque va- 
lore ohmico (vedi fig.10). 

Questi due fili sono di una coppia di bobine, gli al- 
tri due dell’opposta coppia di bobine. 

Non è necessario sapere quale coppia di fili appar- 
tiene alle bobine A-A o B-B e nemmeno l’inizio e la 
fine di queste bobine, perché una volta collegati i fili 
al circuito di potenza, se notiamo che il perno ruota 
in senso antiorario, per farlo ruotare in senso o- 
rario sarà sufficiente scambiare i due fili A-A con 
i due fili B-B. 

Nel nostro circuito abbiamo inserito un deviatore 
che provvede ad invertire il senso di rotazione sen- 
za dover scambiare i fili delle bobine. 

Se avete un motorino provvisto di 6 fili prendete il 
vostro tester commutato sulla portata ohm e ri- 
cercate i tre fili che indicano un qualunque valore 
ohmico (vedi fig.11). 

Questi tre fili sono di una coppia di bobine e gli al- 
tri tre dell’opposta coppia di bobine. 

Ora dovete scoprire quale di questi tre fili è quello 
centrale, quindi ammesso che misurando due fili 
si rilevi una resistenza ohmica di 10 ohm e misu- 
randone altri due si rilevi una resistenza di 20 ohm, 
è ovvio che quello che ha un valore dimezzato è 
il filo centrale (vedi fig.11). 


Fig.9 Queste sono le sequenze e la polarità 
della tensione da applicare sulle bobine A- 
A e B-B per far ruotare il perno del motore 
con passi di 1/2 step. Per ottenere passi di 
1/2 step basta applicare un livello logico 1 
sul piedino 19 dell’integrato IC2. 
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Se volete utilizzare questo motorino come bipola- 
re dovrete collegare al circuito pilota i due fili che 
hanno la massima resistenza e non utilizzare il 
filo centrale. 


Anche per questi motorini non è necessario cono- 
scere l’inizio e la fine delle bobine A-A e B-B, per- 
ché collegandoli a caso sul circuito pilota, se nota- 
te che il perno ruota in senso antiorario, per far- 
lo ruotare in senso orario sarà sufficiente sposta- 
re il deviatore inserito nel nostro circuito. 


Lo schema elettrico riportato in fig.17, che utilizza 
i due integrati IC2-IC3, è il'circuito di potenza che 
provvede a far uscire dalle boccole A-A e B-B le 
combinazioni richieste per far ruotare qualsiasi ti- 
po di motore passo-passo. 


Lo schema elettrico riportato in fig.15, che utilizza 
l'integrato NE.555 (vedi IC1), serve per inviare 
all’integrato IC2 gli impulsi di clock per far ruotare 
il motorino a diverse velocità. 


Per la descrizione del loro funzionamento iniziamo 
dallo schema di fig.17 dicendovi che il primo inte- 
grato che si trova, quello siglato IC2, è un L.297 
costruito dalla SGS-Thompson. 

Questo integrato, tramite una logica interna (vedi 
fig.12), presenta sulle sue uscite 4-5-6-7-8-9 tutte 
le combinazioni richieste per pilotare le coppie di 
bobine A-A e B-B. 

Queste uscite controllano il pilotaggio ed il senso 
di rotazione del motore passo-passo, mentre i pie- 
dini 14-13 vengono utilizzati per controllare la cor- 
rente massima che devono assorbire gli avvolgi- 
menti del motore. 


Il trimmer R2 collegato sul piedino 15 di IC2 serve 
per variare la corrente di pilotaggio del motore da 
un minimo di 1 milliamper fino ad un massimo di 
2 amper e perciò a questo circuito potrete colle- 
gare qualsiasi tipo di motore passo-passo, dal più 
piccolo al più grande. 


Gli altri ingressi presenti su questo integrato svol- 
gono le seguenti funzioni: 


= applicando a questo piedino 
una tensione di 5 volt si abilita l’integrato IC3 a pi- 
lotare il motore. 


= se questo piedino viene 
posto a livello logico 0 il motore ruota in senso 
antiorario, se invece viene posto a livello logico 
1, cioè lo si collega alla tensione positiva dei 5 volt, 
il motore ruota in senso orario. 
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Fig.10 Se di un motore Bipolare non cono- 
sciamo quali sono le coppie dei fili che fan- 
no capo alle bobine A-A o B-B, basta pren- 
dere un tester commutato su Ohm e trova- 
re i due fili che misurano un qualunque va- 
lore ohmico. 


Fig.11 Se di un motore Unipolare non co- 
nosciamo quali sono le coppie dei fili che 
fanno capo alle bobine A-A o B-B e i loro 
fili centrali, basta prendere un tester e mi- 
surare la loro resistenza ohmica. | due fili 
che presentano la massima resistenza so- 
no i due fili estremi A-A o B-B e quello che 
presenta un valore ohmico dimezzato è, dei 
tre fili individuati, il filo centrale. 


e 


Fig.12 Schema a blocchi dell’in- 
tegrato IC2 (L.297) utilizzato in 
questo nostro progetto per pilo- 
tare i motori passo-passo. 


Fig.13 Sopra la foto del circuito di potenza siglato 
LX.1420 utilizzato per pilotare i motori passo-passo. 
Sulla sinistra la foto del circuito LX.1419 che utiliz- 
ziamo per pilotare la scheda di potenza LX.1420. 
Nota: Per collegare le due schede troverete nel kit u- 
na piattina a sei fili già cablata (vedi fig.18). 


Fig.14 Schema a blocchi dell’integrato di potenza IC3 (L.298/N) che provvede ad ali- 
mentare le coppie delle bobine A-A e B-B. Poiché i motorini di potenza possono an- 
che assorbire più di 1 amper, questo integrato andrà fissato sopra un’aletta di raf- 
freddamento per poter velocemente dissipare il calore generato dal suo corpo. 


105 


Quindi anche collegando i fili delle bobine A-A e 
B-B in senso inverso al richiesto non avrete pro- 
blemi, perché potrete sempre invertire il senso di 
rotazione tramite questo piedino. 


= se questo piedino viene po- 
sto a livello logico 0, l'albero motore ruota con 
scatti di 1 step per clock, mentre se viene posto 
a livello logico 1, l'albero motore ruota con scatti 
di 1/2 step. Infatti, Full in inglese significa intero 
e Half significa mezzo. 


= su questo piedino va applica- 
ta un'onda quadra la cui frequenza determina la 
velocità di rotazione del perno. 


Il secondo integrato, quello siglato IC3, è un 
L.298/N sempre costruito dalla SGS-Thompson 
ed è il vero driver del motore, perché riceve dall’in- 
tegrato IC2 tutte le sequenze logiche per pilotare 
gli 8 transistor di potenza collegati a ponte pre- 
senti al suo interno (vedi fig.14), che provvedono a 
riportare queste sequenze sui fili d'uscita A-A e B- 
B per poter alimentare le bobine. 


Questo integrato, idoneo ad alimentare i soli mo- 
tori bipolari, riesce ad erogare sulla sua uscita u- 
na corrente massima di 2 amper. 


Le resistenze R9-R10 ed R11-R12 da 1 ohm col- 
legate sui piedini 1-15 servono per controllare la 
corrente che scorre nelle bobine del motore. 


Se la corrente assorbita dalle bobine supera il va- 
lore che abbiamo impostato con il trimmer R2, su- 
bito l’integrato IC2 limita la corrente d'uscita di IC3 
per evitare che questo possa danneggiarsi ed in 
questo modo vengono protetti anche gli avvolgi- 
menti del motore. 


| diodi schottky siglati da DS2 a DS9, che troviamo 
collegati alle uscite A-A e B-B sia sul positivo sia 
sulla massa, servono per proteggere l’integrato da 
pericolose extratensioni, sempre presenti durante 
le fasi di commutazione. 


| piedini 11-12 di IC2 ed il piedino 9 di IC3 vanno 
alimentati con una tensione stabilizzata di 5 volt, 
mentre sul piedino 4 di IC3 va applicata una ten- 
sione continua non stabilizzata che servirà per a- 
limentare le bobine del motore. 


Completata la descrizione dello stadio pilota, pas- 
siamo allo schema riportato in fig.15 che impiega 
l’integrato IC1, un comune NE.555. 


Questo integrato è utilizzato come multivibratore 
astabile e ci permette di variare, tramite il poten- 
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Fig.15 Schema elettrico del circuito che u- 
tilizziamo per pilotare l’integrato IC2 impie- 
gato nel circuito visibile sulla pagina di de- 
stra. Per far ruotare il perno del motorino 
basta pigiare il pulsante P1 e per variare la 
velocità di rotazione occorre ruotare il po- 
tenziometro logaritmico R3. Il deviatore S1 
farà ruotare il motorino con scatti di 1 o 1/2 
step, mentre con il deviatore S2 si inverte 
il senso di rotazione. 


ELENCO COMPONENTI LX.1419 


R1 = 1.500 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 470.000 ohm pot. logaritmico 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 220.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
integrato tipo NE.555 
pulsante 
S1 = deviatore 
S2 = deviatore 


Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
questo circuito sono da 1/4 di watt. 


Fig.16 Connessioni dell’integrato NE.555 vi- 
ste da sopra e con la tacca di riferimento 
ad U rivolta verso sinistra. 


c6 T = C7 
+ + + + I 
AA ZA A È x 
DS2 |DS3 {0S4 |Ds5 


5 
+V. 
ENABLE 
DIRECTION 
HALF/FULL 
CLOCK 
GND 


MOTORE 


Ds6 |Ds7 |DS8 |Ds9 


Fig.17 Schema elettrico dello stadio di potenza idoneo a pilotare qualsiasi tipo di mo- 
torino passo-passo. Il trimmer R2 serve per prefissare la corrente massima che verrà 
applicata sulle bobine in funzione della tensione di alimentazione. Tutte le resistenze 
delle quali non abbiamo precisato il wattaggio sono da 1/4 di watt. 

NOTA: i fili A-A e B-B potranno essere collegati su una qualunque delle due uscite. 


ELENCO COMPONENTI LX.1420 


R1 = 8.200 ohm 

R2 = 2.200 ohm trimmer 
R3 = 10.000 ohm 

R4 = 22.000 ohm 

R5 = 10.000 ohm 

R6 = 10.000 ohm 

R7 = 10.000 ohm 

R8 = 10.000 ohm 


ziometro R3, la frequenza degli impulsi di clock 
che fuoriescono dal piedino 3. In altre parole con 
questo integrato riusciamo a variare la velocità di 
rotazione dell'albero motore. 


Ogni volta che pigeremo il pulsante P1 il motorino 
inizierà a ruotare. 

In questo schema il deviatore S1 serve per predi- 
sporre il motorino a fare 1/2 o 1 intero step. 

Il deviatore S2 serve per invertire il senso di rota- 
zione dell’albero motore. 


L’integrato NE.555 va alimentato con una tensione 
stabilizzata di 5 volt che preleviamo direttamente 
dal CONN.1. 

Quest'ultimo circuito vi sarà molto utile per vedere 
come si comporta un motore passo-passo appli- 
cando sui piedini 2-3-4-5 del CONN.1 un livello lo- 
gico 1 oppure un livello logico 0. 


R9 = 1 ohm 1/2 watt 

R10 = 1 ohm 1/2 watt 

R11 = 1 ohm 1/2 watt 

R12 = 1 ohm 1/2 watt 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 3.300 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 


C5 = 100 microF. elettrolitico 

C6 = 100.000 pF poliestere 

C7 = 470 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1N.4148 
DS2-DS9 = diodi schottky Gl.852 


IC2 = integrato tipo L.297 
IC3 = integrato tipo L.298/N 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Per il montaggio consigliamo di iniziare dal circui- 
to di potenza siglato LX.1420. 

Su questo stampato inserite come primo compo- 
nente lo zoccolo dell’integrato IC2 e dopo aver sal- 
dato tutti i piedini potete inserire le poche resi- 
stenze richieste ed il trimmer R2. 


Completata questa operazione inserite tutti i diodi 
rivolgendo la fascia bianca che contorna il loro cor- 
po come risulta visibile in fig.18. 


Proseguendo nel montaggio saldate i pochi con- 
densatori al poliestere, poi i due elettrolitici rispet- 
tando la polarità +/- dei loro terminali. 


Nelle posizioni visibili in fig.18 inserite le morset- 
tiere per entrare con le tensioni di alimentazione e 
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per collegare i 4 fili del motorino. 

Per ultimo inserite l’integrato IC3 dopo averlo fis- 
sato sopra la sua aletta di raffreddamento, neces- 
saria per dissipare il calore generato dal suo cor- 
po durante il funzionamento. 


Completato il montaggio innestate nello zoccolo 
l’integrato IC2 rivolgendo la sua tacca di riferimen- 
to ad U verso il diodo DSI1. 


Ora prendete lo stampato siglato LX.1419 e sopra 
questo inserite i pochi componenti visibili in fig.18. 


Completato il montaggio dovrete solo procurarvi un 
piccolo alimentatore stabilizzato che fornisca una 
tensione di 5 volt 0,5 amper massimi ed un se- 
condo alimentatore anche non stabilizzato che for- 
nisca una tensione di 12-24-30 volt ed una cor- 
rente massima di 2 amper. 


COME UTILIZZARE questo circuito PILOTA 


Dopo aver collegato i due circuiti stampati tramite 
la piattina cablata provvista di 6 fili dovete appli- 
care una tensione stabilizzata di 5 volt sulla mor- 
settiera posta in alto, cercando di non invertire la 
polarità +/-, ed una tensione non stabilizzata com- 
presa tra 12-24 volt sulla morsettiera posta in bas- 
so vicino all’elettroliico C7, ovviamente rispettan- 
do sempre la polarità +/—. 


Dopo aver individuato i fili A-A e B-B delle bobine 
collegateli sulle due morsettiere poste in basso ai 
lati del circuito stampato LX.1420. 


Se avete un motorino unipolare provvisto di 6 fili 
collegate sulle due morsettiere i due terminali che 
presentano la massima resistenza (vedi fig.11) e 
tenete scollegati i loro fili centrali. 


Dopo aver alimentato il circuito con la tensione sta- 
bilizzata dei 5 volt, se conoscete già la corrente 
massima che dovrà assorbire il motore, collegate 
un tester tra TP1 e la massa e poi ruotate il trim- 
mer R2 fino a leggere la corrispondente tensione 
che abbiamo riportato nella Tabella N.2. 


Se perciò sapete che il vostro motore assorbe una 
corrente massima di 1 amper, dovrete ruotare R2 
fino a leggere su TP1 una tensione di 0,5 volt. 


Coloro che volessero sapere come si fa a calcola- 
re il valore della corrente conoscendo il valore di 
tensione presente su TP1 dovranno utilizzare que- 
sta formula: 
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Il valore ohm è quello delle resistenze applicate sui 
piedini 1-15 di IC3 e poiché in questo circuito per 
R9-R10 e per R11-R12 abbiamo usato delle resi- 
stenze da 1 ohm collegate in parallelo, questo va- 
lore è di 0,5 ohm. 


Ammesso quindi che su TP1 si legga una tensio- 
ne di 0,45 volt, il motorino potrà assorbire una cor- 
rente massima di: 


0,45 : 0,5 = 0,9 amper 


Vogliamo far presente che l’integrato IC2 confron- 
ta la tensione applicata sul piedino 15 (vedi TP1) 
con quella presente sui piedini 14-13 e se questa 
dovesse superare il valore massimo consentito, 
l’integrato IC2 pilota l’integrato IC3 per evitare che 
questo possa danneggiarsi oppure bruciare gli av- 
volgimenti del motore limitando la corrente. 


Se non conoscete la corrente massima che deve 
assorbire il motorino, prima di alimentarlo ruotate il 
cursore del trimmer R2 in modo da leggere su TP1 
una tensione di 0,1 volt. 


Dopo aver alimentato il motorino con una tensione 
compresa tra 12 e 24 volt, pigiate il pulsante P1 e 
se notate che il perno non si muove, ruotate len- 
tamente il cursore del trimmer R2 fino a trovare la 
posizione in cui il perno inizia a ruotare con una 
certa forza. 


A questo punto per conoscere il valore della cor- 


rente massima che scorre nelle bobine basta leg- 
gere il valore della tensione presente su TP1. 


TABELLA N.2 


tensione 
su TPI1 


amper 
motore 


(SS 7 SIN 0,75 volt 
i e conico MORI - a 


DA 


1 

7 R6 

MR M 

MRS Mo 
R8 R5 


13) 
pi 3 
n 


R9 S { R- 
R10 {MI LS 


S 
Amr 


x 12+30V. 


AL MOTORE 


Fig.18 Schema pratico di montaggio delle due schede LX.1420 ed LX.1419. Per colle- 
gare le due schede abbiamo inserito nel kit una piattina a sei fili già cablata e com- 
pleta di due connettori femmina. 


NOTA: se sopra qualche motorino trovate un’etichetta con riportati dei valori di ten- 
sione e di corrente, non dovrete mai prenderli in considerazione, perché in molti mo- 
torini il valore della tensione riportata è quella minima di lavoro, in altri è quella mas- 
sima e lo stesso dicasi se risulta riportato un valore di corrente. 

Con il nostro circuito potrete alimentare qualsiasi motorino a 12 volt ruotando il trim- 
mer R2 in modo da limitare il valore della corrente sugli avvolgimenti. 
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Fig.20 Livelli logici che fuoriescono 
dai piedini d'uscita 4-6-7-9-5-8 
dell’integrato IC2 per far ruotare il 
perno del motorino di 1/2 step. 


GLI ULTIMI CONSIGLI 


Per alimentare qualsiasi tipo di motorino conviene 
sempre iniziare con una tensione di 12 volt e poi 
ruotare lentamente il trimmer R2 fino a quando si 
nota che pigiando il tasto P1 il suo perno inizia a 
ruotare. Se il perno non ha forza occorre aumen- 
tare la corrente agendo sempre sul trimmer R2. 


Non preoccupatevi se il motorino si scalda leg- 
germente, perché questo è normale. 


Se ruotando il trimmer R2 si esagera con la cor- 
rente di alimentazione, può capitare che variando 
la velocità tramite il potenziometro R3 si trovi una 
posizione in cui il perno anziché ruotare inizia a vi- 
brare senza muoversi né in avanti né all'indietro. 


Se notate questo inconveniente, dovrete ridurre 
leggermente la corrente tramite il trimmer R2. 


Appreso come si pilota l’integrato IC2 i più esperti 
potranno eliminare il circuito LX.1419 che utilizza 
l'integrato NE.555 e collegare il CONN.1 sull’usci- 
ta parallela di un computer da cui far arrivare i ri- 
chiesti livelli logici. 


Se volete far ruotare il motorino di 5 step in senso 
orario, poi farlo ruotare di 10 step in senso antio- 
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Fig.19 Livelli logici che fuoriescono 
dai piedini d’uscita 4-6-7-9-5-8 
dell’integrato IC2 per far ruotare il 
perno del motorino di-1 step. 


rario, poi di 8 step in senso orario, dovrete scri- 
vere un software che provveda ad inviare un livel- 
lo logico 1 o 0 sui piedini Clock - Enable e Di- 
rection per il tempo richiesto. 


D'ora in poi quando vedrete un robot industriale, 
che ora considerate una macchina da fantascien- 
za per i complessi e precisissimi movimenti che 
riesce ad eseguire, saprete che questi sono com- 
posti da una infinità di motorini passo-passo ge- 
stiti da un microprocessore, che provvede a pilo- 
tarli con un software appositamente compilato per 
fargli compiere tutti i movimenti richiesti. 


COSTO di REALIZZAZIONE 


Tutti i componenti per realizzare il circuito pilota si- 
glato LX.1419 (vedi fig.15) ...................... L.19.000 


Tutti i componenti per realizzare il circuito di po- 
tenza siglato LX.1420 (vedi fig.17) Incluso un pic- 
colo motore passo-passo bipolare, non sempre 


facilmente reperibile in commercio ........... L.62.000 
Costo dello stampato LX.1419 ................ L: 2.800 
Costo dello stampato LX.1420 ................ L.12.900 


Approfittate di questa straordinaria offerta di motorini passo-passo bipolari 
nuovi che un’Industria ci ha ceduto ad un prezzo veramente irrisorio. 

Non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché, esaurito il quantitativo che ci 
è stato consegnato, li pagherete dieci volte di più. 


Come abbiamo accennato nell’articolo pubblicato nelle pagine precedenti, non 
dovrete tenere conto dei valori di tensione o di corrente che appaiono sulla lo- 
ro etichetta, quindi consigliamo di alimentare questi motorini con tensioni com- 
prese tra i 9 e i 18 volt. 

Dopo aver alimentato il motorino, dovrete ruotare il trimmer R2 (vedi schema a 
pag.107) in modo da rilevare sul test-point TP1 una tensione di circa 0,2 volt. 
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Questo circuito che utilizza un microprocessore ST62T15 è in grado di 
indicare quale dei tre terminali di un qualsiasi transistor è l’Emettitore, 
quale la Base e quale il Collettore ed, inoltre, se è un PNP o un NPN. 


CONNESSIONI ON OFF 


Cercaterminali ~ si 
per Transistor 


Quante volte vi sarà capitato di ritrovarvi con un 
transistor del quale non sapete quale dei tre ter- 
minali è l’Emettitore, la Base e il Collettore nè, se 
ha una sigla sconosciuta, se si tratta di un PNP 
oppure di un NPN. 


Se realizzerete questo circuito, vi basterà collega- 
re alle sue boccole i tre terminali del transistor e 
poi premere il pulsante P1, per vedere apparire im- 
mediatamente sui display l'ordine nel quale sono 
disposti questi terminali, cioè E-B-C oppure B-C-E 
e in più la polarità, cioè PNP o NPN. 


Poichè in commercio non è reperibile un circuito 
che individui i terminali E-B-C di un tranststor e che 
indichi se è un PNP o un NPN, questo progetto su- 
sciterà l'interesse di tutti gli hobbisti e, ancor più, 
dei riparatori: quest'ultimi, infatti, quando si trove- 
ranno a dover sostituire un transistor con una sigla 
sconosciuta in una radio made in Taiwan o in Ko- 
rea, sapranno stabilire immediatamente se si trat- 
ta di un PNP oppure di un NPN. 


Questo circuito potrà risultare molto utile anche 
quando in qualche fiera mercato vi offriranno dei 
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Fig.1 Questo circuito vi permet- 
terà di individuare velocemente 
come risultano disposti i termina- 
li E-B-C in un transistor e anche 
di sapere se è un PNP o NPN. 
Se il transistor sotto test è difet- 
toso, sui display vedrete appari- 
re la scritta “bAd”. 


transistor a dei prezzi così allettanti da farvi sor- 
gere dei dubbi circa la loro reale efficienza. 


Portandovi appreso questo circuito potrete subito 
controllarli e se tra questi ce n’è uno difettoso, ve- 
drete apparire la scritta bAd, che in inglese signi- 
fica cattivo. 


SCHEMA ELETTRICO 


Come potete vedere in fig.4, lo schema elettrico di 
questo circuito è molto semplice, perchè utilizza un 
solo microprocessore e tre display per far appari- 
re la sigle E-B-C e di seguito NPN o PNP. 


Per stabilire senza possibilità di errore quale dei tre 
terminali è l’Emettitore, la Base e il Collettore, il mi- 
croprocessore commuta in sequenza i piedini 19- 
20-21 a massa per verificare se il transistor è un 
NPN, poi li commuta sul positivo per verifieare se 
il transistor è un PNP. 


Sempre in sequenza, invia un'onda quadra sui pie- 
dini 22-23-24 per ricercare il terminale di Base e 


automaticamente commuta i piedini 25-26-27, quin- 
di verifica se dai piedini 19-20-21 fuoriesce una ten- 
sione di valore ben definito per stabilire se questi 
sono veramente i terminali Collettore. 


In pratica il microprocessore collega alle tre boc- 
cole d’uscita questi piedini: 


19 - 23 - 27 se i terminali sono disposti EBC 
19 - 26 - 24 se i terminali sono disposti ECB 
22 - 20 - 27 se i terminali sono disposti BEC 
22 - 26 - 21 se i terminali sono disposti BCE 
25 - 23 - 21 se i terminali sono disposti CBE 
25 - 20 - 24 se i terminali sono disposti CEB 


Se, dopo aver eseguito i 6 test con la polarità ri- 
chiesta per NPN e gli altri 6 test con la polarità in- 
vertita per il PNP, il microprocessore rileva che il 
transistor non funziona, fa apparire sul display la 
scritta bAd. 


Per alimentare questo circuito abbiamo utilizzato u- 


na pila da 9 volt, ma poichè il microprocessore ri- 
chiede una tensione che non deve superare i 5,9 
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Fig.3 Foto del circuito monta- 
to visto dal lato del micropro- 
cessore. In questo progetto 
vengono utilizzate resistenze 
da 1/8 di watt. 


volt, abbiamo collegato in serie al filo positivo 2 
diodi e al filo negativo 3 diodi, in modo da otte- 
nere una caduta di tensione totale di circa 3,5 volt. 


Per ridurre la tensione di alimentazione, abbiamo 
utilizzato 5 diodi e non un integrato stabilizzatore 
uA.7805, per evitare di far salire la corrente di as- 
sorbimento oltre i 150 mA e di vedere così la pila 
scaricarsi in breve tempo. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Come ogni nostro montaggio anche questo non 
presenta nessuna difficoltà: come sempre, vi rac- 
comandiamo di eseguire delle saldature perfette. 


Detto questo, potete prendere il circuito stampato 
a doppia faccia siglato LX.1421 e montare i com- 
ponenti disponendoli come visibile nelle figg.6-7. 


Vi consigliamo di iniziare dallo zoccolo per l’inte- ' 
grato IC1. 


Dopo aver saldato tutti i suoi piedini, conviene in- 


Fig.2 Foto del circuito monta- 
to visto dal lato dei display. 
Se eseguirete delle saldature 
perfette, il circuito funzionerà 
di primo acchito. 
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TRANSISTOR 
IN PROVA 


PILA 9 V. 


DISPLAY 2 DISPLAY 3 DS3 


Fig.4 Schema elettrico del circuito in grado di individuare la disposizione dei terminali 
E-B-C di un transistor e anche di stabilire se si tratta di un PNP o di un NPN. 

I diodi DS1-DS2-DS3-DS4-DS5 posti in serie alla tensione di alimentazione vengono u- 
tilizzati per ridurre la tensione dei 9 volt della pila, su un valore di circa 5,5 volt. 


ELENCO COMPONENTI LX.1421 


R1 = 15.000 ohm R14 = 470 ohm 

R2 = 1.000 ohm R15 = 470 ohm 

R3 = 15.000 ohm R16 = 4.700 ohm 

R4 = 1.000 ohm R17 = 10.000 ohm 

R5 = 15.000 ohm R18 = 4.700 ohm 

R6 = 1.000 ohm R19 = 10.000 ohm 

R7 = 10.000 ohm R20 = 4.700 ohm 

R8 = 10.000 ohm R21 = 10.000 ohm 

R9 = 470 ohm C1 = 22 microF. elettrolitico 
R10 = 470 ohm C2 = 100.000 pF poliestere 
R11 = 470 ohm C3 = 1 microF. elettrolitico 
R12 = 470 ohm FC1 = filtro ceramico 8 MHz 
R13 = 470 ohm DS1 = diodo tipo 1N.4148 


Fig.5 Connessioni del display utilizzato 
in questo progetto. | terminali DP1-DP2 
dei punti decimali non vengono utilizza- 
ti. A destra, le connessioni del transistor 
BC.559 viste da sotto. 
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DS2 = diodo tipo 1N.4148 

DS3 = diodo tipo 1N.4148 

DS4 = diodo tipo 1N.4148 

DS5 = diodo tipo 1N.4148 

TR1 = transistor PNP tipo BC.559 
TR2 = transistor PNP tipo BC.559 
TR3 = transistor PNP tipo BC.559 
IC1 = EP.1421 

DISPLAY1-3 = mod. BS-A302RD 
P1 = pulsante 

S1 = deviatore a slitta 

Nota = tutte le resistenze 

sono da 1/8 watt. 


BS-A302RD 


R17 R19 R21 


zR RT cito m 
Rio @ ri: °° 
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Fig.6 Schema pratico di montaggio del circuito LX.1421 visto 
dal lato del microprocessore. | terminali del deviatore a slitta 
S1 vanno collegati, con due corti spezzoni di filo, alle piste del 
circuito stampato poste vicino al condensatore C2. 


PRESA PILA 


LATO SMUSSATO 


Fig.7 Schema pratico di montaggio del circuito LX.1421 visto 
dal lato dei display. Quando inserite il pulsante P1, rivolgete 
verso il basso il lato leggermente smussato. 


DADO 
CIRCUITO Lapu À 


STAMPATO y CID OB 


Fa Ici 


PULSANTE Pal 


RONDELLA CI 


Pa 


MASCHERINA ` BOCCOLA INTERRUTTORE 


Fig.8 Dopo aver praticato con una punta da trapano da 2 mm quattro fori per fissare 
sul mobile il relativo pannello frontale, applicate su quest’ultimo il piccolo deviatore a 
slitta S1 e le tre boccole d’ingresso. Il circuito stampato verrà tenuto bloccato all’in- 
terno del mobile tramite i tre dadi delle boccole, come visibile in figura. 
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Fig.9 La pila da 9 volt va in- 
serita nello spazio dispo- 
nibile sulla sinistra. 


Fig.10 Non appena alimenterete il circuito, vedrete apparire sui di- 
splay tre linee ad indicare che il circuito è pronto per individuare 
i tre terminali del transistor collegati alle boccole. 


="; Fig.11 Se il terminali fossero disposti BCE 
I e il transistor fosse un NPN, vedreste ap- 
parire prima bCE, poi nPn. 


Fig.12 Se il terminali fossero disposti CBE 
e il transistor fosse un PNP, vedreste ap- 
parire prima CbE, poi PnP. 


Fig.13 Se il transistor collegato alle boccole fosse difettoso, ve- 
dreste lampeggiare per pochi secondi la scritta “bAd” e poi riap= 
parire nuovamente le tre linee di fig.10. 


serire i 5 diodi al silicio, rivolgendo la fascia nera 
dei diodi DS1-DS2 verso il basso e quella dei dio- 
di DS3-DS4-DS5 verso l'alto. 


Proseguendo nel montaggio potete inserire le re- 
sistenze, che in questo montaggio sono tutte da 1/8 
di watt. 

È ovvio che prima di inserire una resistenza dove- 
te controllare le fasce dei colori che corrispondono 
al loro valore ohmico, per evitare di inserire una re- 
sistenza di valore errato nel punto sbagliato. 


Vicino allo zoccolo dell’integrato IC1 inserite il filtro 
ceramico FC1, poi i due condensatori elettrolitici 
C1-C3 rispettando la polarità dei due terminali e il 
condensatore poliestere C2. 


Ora potete prendere i tre transistor siglati BC.559 
ed inserirli nelle posizioni indicate, rivolgendo il la- 
to piatto del loro corpo verso il basso (vedi fig.6). 


Sul lato opposto del circuito stampato (vedi fig.7) 
potete inserire i 3 display e anche il pulsante P1 
facendo molta attenzione al lato smussato del 
suo corpo. 

Il lato smussato del pulsante P1 va obbligatoria- 
mente rivolto verso il basso. 


Completato il montaggio, inserite nel suo zoccolo 
il micro IC1 rivolgendo verso sinistra la sua tacca 
di riferimento a forma di U (vedi fig.6). 


Controllate che tutti i piedini siano entrati regolar- 
mente nelle sedi dello zoccolo, perchè capita spes- 
so che uno di questi fuoriesca verso l’esterno. 


Come ultima operazione, dovete inserire il mon- 
taggio all'interno del mobile plastico, fissando il 
pannello metallico con quattro piccole viti. 


Sempre su questo pannello dovete fissare con due 
piccole viti e due dadi il deviatore a slitta S1 e av- 
vitare le 3 boccole per i terminali dei transistor. 


Prima di avvitare queste boccole, dovete sfilare la 
rondella di plastica posteriore, inserire il loro cor- 
po nel pannello, quindi la rondella di plastica ed in- 
fine serrare il dado in modo da isolare il loro cor- 
po dal metallo del pannello (vedi fig.8). 


Dopo aver collocato lo stampato all’interno della 
scatola plastica, dovete stringere i tre dadi delle 
boccole sulle piste dello stampato. 


Come ultima operazione, dovete saldare i due fili 
della presa pila e i terminali del deviatore S1 sulle 
due piste presenti in prossimità dell’asola. 


Non appena alimenterete il circuito, vedrete appa- 
rire sui display tre linee (vedi fig.10), che indicano 
che è già pronto a ricercare i piedini E-B-C nel tran- 
sistor collegato alle sue boccole. 


Ammesso che il transistor sia un NPN e che i tre 
terminali risultino disposti nell'ordine B-C-E, dopo 
aver premuto il pulsante P1 vedrete apparire sul di- 
splay per 3 volte consecutive le scritte: 


bCE-nPn bCE-nPn bCE-nPn (vedi fig.11) 


Completata la ricerca, riappariranno le tre linee di 
fig.10, che indicano che il circuito è già pronto per 
individuare i terminali di un altro transistor. 


Ammesso che il transistor sia un PNP e che i ter- 
minali risultino disposti nell'ordine C-B-E, dopo a- 
ver premuto il pulsante P1 vedrete apparire sul di- 
splay, per 3 volte consecutive, le scritte: 


CbE-PnP CbE-PnP CbE-PnP (vedi fig.12) 
dopodichè riappariranno le tre linee di fig.10. 


Se il transistor è difettoso, apparirà la scritta bAd, 
che lampeggerà (vedi fig.13) per pochi secondi e 
poi riappariranno le tre linee di fig.10. 


La scritta bAd apparirà anche se il transistor in e- 
same ha un guadagno molto basso. 


Con questo circuito che è in grado di individuare i 
terminali E-B-C di tutti i transistor, dai più piccoli ai 
più grandi, avrete risolto il problema di sapere in 
che ordine essi sono disposti sul loro corpo e non 
potrete più confondere un NPN con un PNP. 


Tutti i componenti necessari per realizzare questo 
kit LX.1421, completo di circuito stampato, di un 
mobile plastico, di una mascherina forata e seri- 
grafata, più tre banane e tre coccodrilli come visi- 
Neinfiedis iaia L.55.500 


Costo del solo stampato LX.1421 ............ L. 6.900 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il kit in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000, perchè questa è la cifra me- 
dia che le Poste italiane esigono per la consegna 
di un pacco in contrassegno. 
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Induttanzimetro 


Più strumenti di misura abbiamo sul nostro banco 
di lavoro, più sono le misure che possiamo effet- 
tuare, ma poiché i principianti non sempre posso- 
no permettersi di acquistare costosi strumenti di mi- 
sura, fanno come quelli di Piacenza, che se non 
possono acquistarli, fanno senza. 


Già in passato vi abbiamo proposto diversi ed e- 
conomici strumenti di misura, ma sfogliando il no- 
stro lungo elenco di kit pubblicati, ci siamo accorti 
che manca un induttanzimetro da abbinare ad un 
normale tester. 


Sapendo che applicando una tensione ad una qual- 
siasi induttanza la corrente assorbita raggiunge il 
suo massimo valore in un tempo che risulta pro- 
porzionale al suo valore, abbiamo sfruttato questa 
caratteristica per realizzare questo semplice indut- 
tanzimetro. 


Infatti, per misurare il valore in microhenry o in 
millihenry di una bobina applichiamo ai suoi capi 
una tensione ad onda quadra con una determina- 
ta frequenza, poi misuriamo la corrente che cir- 
cola durante la fase di carica. 

Da questa corrente ricaviamo una tensione che ci 
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Fig.1 Sulla prima portata potrete 
misurare qualsiasi induttanza 
partendo da un minimo di 10 mi- 
crohenry fino ad un massimo di 
100 microhenry, sulla seconda 
portata qualsiasi induttanza par- 
tendo da un minimo di 0,1 mil- 
lihenry fino ad un massimo di 1 
millihenry e sulla terza portata 
qualsiasi induttanza partendo da 
un minimo di 1 millihenry fino ad 
un massimo di 10 millihenry. 


servirà per portare in conduzione le porte Nand 
1C1/C-1C1/D, infine colleghiamo l’uscita dell'ultima 
porta Nand al piedino R di un flip-flop tipo D. 


Prima di passare allo schema elettrico analizziamo 
lo stadio composto dai Nand siglati 1IC1/B-IC1/C- 
IC1/D visibile in fig.4. 


Applicando un’onda quadra sui due ingressi del 
Nand IC1/B, ritroveremo quest'onda sul suo piedi- 
no d’uscita 8 e poiché su questa uscita risulta col- 
legata l’induttanza di valore sconosciuto, in que- 
sta circolerà una corrente che raggiungerà il suo 
valore di saturazione in un tempo proporzionale 
al suo valore (vedi figg.2-3). 


Tanto per portarvi un esempio, nel nostro circuito 
ad un'induttanza da 10 microhenry occorrono 30 
nanosecondi per raggiungere il valore di satura- 
zione, mentre ad un’induttanza da 100 microhenry 
occorrono ben 300 nanosecondi. 

Di conseguenza ai capi della resistenza R5, colle- 
gata in serie a questa induttanza, ritroveremo una 
tensione che raggiungerà il suo valore massimo in 
un tempo di 30 nanosecondi se il valore dell’in- 
duttanza risulta di 10 microhenry, e in un tempo 


di 300 nanosecondi se il valore dell’induttanza ri- 
sulta di 100 microhenry. 


Poiché sulla resistenza R5 è collegato il piedino 1 
del Nand IC1/C, quando la tensione su questo pie- 
dino raggiungerà un livello di circa 3 volt, questo 
commuterà la sua uscita da livello logico 1 a li- 
vello logico 0. 


AI Nand 1C1/C segue il Nand IC1/D utilizzato co- 
me inverter, quindi quando sul suo ingresso è pre- 
sente un livello logico 0 in uscita abbiamo un li- 
vello logico 1, e viceversa, che applichiamo sul 
piedino R del flip-flop siglato 1C3/B. 


Se l'induttanza ha un basso valore in microhenry 
o in millihenry (e ciò dipende dalla portata che ab- 
biamo scelto con il commutatore S1/A), gli occor- 
rerà meno tempo per poter raggiungere il livello di 
soglia di 3 volt, quindi il fronte di salita dell'onda 


gresso CK del flip-flop IC3/B, applichiamo: 


— una frequenza di 1 MHz se l’induttanza da mi- 
surare non supera i 100 microhenry, 

— una frequenza di 100 KHz se l’induttanza da mi- 
surare non supera 1 millihenry, 

— una frequenza di 10 KHz se l’induttanza da mi- 
surare non supera i 10 millihenry. 


Sul piedino R del flip-flop IC3/B applichiamo inve- 
ce londa quadra che preleviamo dal piedino d'u- 
scita 6 del Nand siglato IC1/D. 


Prima di proseguire vi informiamo che le sigle ri- 
portate sul flip-flop hanno il seguente significato: 


D significa Data 
CK significa Clock 
R significa Reset 
S significa Set 


Chi realizzerà questo circuito potrà misurare il valore di qualsiasi in- 
duttanza partendo da un minimo di 10 microhenry fino ad un massimo 
di 10 millihenry. Per conoscere il valore dell’induttanza è sufficiente col- 
legare alle boccole d’uscita un tester, non importa se analogico o digi- 
tale, commutato sulla portata 100 microamper fondo scala. 


quadra che entra sul piedino R del flip-flop 1C3/B 
farà uscire dal piedino Q delle onde quadre molte 
strette (vedi fig.2). 


Se l’induttanza ha un elevato valore in microhenry 
o in millihenry, gli occorrerà maggior tempo per 
poter raggiungere il livello di soglia di 3 volt, quin- 
di il fronte di salita dell'onda quadra che entra sul 
piedino R del flip-flop IC3/B farà uscire dal piedino 
Q delle onde quadre più larghe (vedi fig.3). 


Pertanto la larghezza positiva dell'onda quadra 
che esce dal piedino Q risulta strettamente pro- 
porzionale al valore dell’induttanza collegata in se- 
rie alla resistenza R5. 


Come noterete, sull'ingresso CK del flip-flop si- 
glato IC3/A, ed automaticamente anche sull’in- 


Poiché il piedino D del flip-flop 1C3/B risulta colle- 
gato al positivo di alimentazione, non appena sul 
piedino CK giunge il fronte di salita dell'onda qua- 
dra prelevata dal flip-flop 1C3/A, istantaneamente il 
piedino d’uscita Q del flip-flop 1C3/B si porta a li- 
vello logico 1. 


Se sul piedino d’ingresso R applichiamo un'onda 
quadra, il suo fronte di salita farà commutare lu- 
scita Q sul livello logico 0 e rimarrà in queste con- 
dizioni fino a quando non giungerà sul piedino CK 
il fronte di salita dell'onda quadra successiva. 


Se il fronte di salita dell'onda quadra che giunge 
sul piedino R risulta leggermente in ritardo rispet- 
to al fronte di salita dell'onda quadra che giunge 
sul piedino CK, noi preleveremo sul piedino d'u- 
scita Q un’onda quadra che rimarrà a livello logi- 
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Fig.2 Applicando un’onda quadra sul ter- 
minale CK del flip-flop IC3/B la sua uscita 
Q si porterà a livello logico 1. 

Se l’induttanza collegata all’uscita del Nand 
IC1/B ha un basso valore in pH o mH, in un 
tempo molto breve ritroveremo una tensio- 
ne di 3 volt ai capi della resistenza R5 che, 
portando in conduzione il Nand IC1/C, farà 
giungere sul piedino R del flip-flop 1C3/B un 
livello logico 1 che porterà il piedino Q a li- 
vello logico 0. 


Fig.3 Se l’induttanza collegata all’uscita del 
Nand IC1/B ha un elevato valore in H o mH, 
occorrerà un tempo maggiore per ottenere 
ai capi della resistenza R5 la tensione di 3 
volt, quindi il Nand IC1/C portandosi in con- 
duzione in ritardo, farà uscire dal piedino Q 
un’onda quadra che risulterà più larga del- 
la precedente. 
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co 1 per un tempo molto ridotto (vedi fig.2). 

Se il fronte di salita dell'onda quadra che giunge 
sul piedino R ha un ritardo maggiore rispetto al 
fronte di salita dell'onda che giunge sul piedino 
CK, noi preleveremo sul piedino d’uscita Q un’on- 
da quadra che rimarrà a livello logico 1 per un 
tempo maggiore (vedi fig.3). 


Per convertire gli impulsi con duty-cycle variabile 
che fuoriescono dall'uscita Q di IC3/B in una ten- 
sione continua basta applicare su questa uscita 
un circuito integratore composto da una resi- 
stenza ed un condensatore (vedi R6-C6 in fig.4). 


Se questi impulsi risultano molto stretti, leggere- 
mo sul tester una minima tensione, ma più questi 
impulsi si allargheranno più aumenterà il valore 
della tensione, quindi leggendo il valore di questa 
tensione potremo facilmente ricavare il valore in mi- 
crohenry o in millihenry dell’induttanza applicata 
sulle due boccole d’ingresso dello strumento. 


SCHEMA ELETTRICO 


Dopo aver appreso come si riesca a far giungere 
sul piedino R un’onda quadra che risulti in ritardo 
rispetto all’onda quadra che giunge sul piedino CK, 
possiamo passare alla descrizione dell'intero sche- 
ma elettrico visibile in fig.4. 


Per avere una certa precisione nella lettura ci oc- 
corre una frequenza molto stabile, che otteniamo 
utilizzando un oscillatore quarzato. 


Applicando sulla Base del transistor TR1 un quar- 
zo da 2 MHz, noi preleviamo dal suo Collettore 
un'onda quasi sinusoidale che il Nand IC1/A con- 
vertirà in un'onda perfettamente quadra. 


Quest'onda quadra di 2 MHz viene applicata sia 
sulla 1° posizione del commutatore rotativo sigla- 
to S1/A sia sul piedino d'ingresso 2 dell’integrato 
IC2, che è un CD.4518 contenente al suo interno 
due stadi divisori x10. 


Dai piedini d’uscita 6-10 preleviamo la frequenza 
applicata sull'ingresso divisa x10, cioè: 


2 : 10 = 0,2 MHz equivalenti a 200 KHz 


mentre sul piedino d'uscita 14 preleviamo la fre- 
quenza applicata sull'ingresso divisa x100, cioè: 


2 : 100 = 0,02 MHz equivalenti a 20 KHz 


Queste due frequenze vengono applicate sulla 2° 
e sulla 3° posizione del commutatore S1/A. 
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Fig.4 Schema elettrico dell’induttanzimetro e connessioni viste da sopra 
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dei tre integrati, e dello stabilizzatore 78L05 e del transistor BC.547 viste 
invece da sotto. Nota: il piedino 2 del flip-flop IC3/B non viene utilizzato. BC 547 


R1 = 1.000 ohm 

R2 = 47.000 ohm 

R3 = 330 ohm 

R4 = 10.000 ohm 

R5 = 1.000 ohm 

R6 = 1.000 ohm 

R7 = 10.000 ohm trimmer 
R8 = 2.000 ohm trimmer 
R9 = 2.200 ohm 

R10 = 22.200 ohm 

R11 = 820 ohm 


C1 = 47 pF ceramico 
C2 = 47 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 


C7 = 22 microF. elettrolitico 


C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 


C10 = 47 microF. elettrolitico 


XTAL = quarzo da 2 MHz 


DS1 = diodo tipo 1N.4148 
DS2 = diodo tipo 1N.4148 
DS3 = diodo tipo 1N.4148 
DL1 = diodo led 

TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = TTL tipo 74HC132 
IC2 = C/Mos tipo 4518 

IC3 = C/Mos tipo 4013 

IC4 = integrato tipo 78L05 
S1 = commutatore 3 vie 3 pos. 
S2 = interruttore 
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La 1° posizione del commutatore S1/A viene uti- 
lizzata per misurare le induttanze il cui valore non 
superi i 100 microhenry. 


La 2° posizione del commutatore S1/A viene uti- 
lizzata per misurare le induttanze il cui valore non 
superi 1 millihenry. 


La 3° posizione del commutatore S1/A viene uti- 
lizzata per misurare le induttanze il cui valore non 
superi i 10 millihenry. 


Poiché per la misura ci occorre un’onda quadra con 
un duty-cycle del 50%, vale a dire che il tempo in 
cui l'onda rimane a livello logico 1 deve essere 
perfettamente identico al tempo in cui rimane a li- 
vello logico 0, utilizziamo il flip-flop siglato IC3/A 
che provvede anche a dividere x2 la frequenza ap- 
plicata sul piedino d’ingresso CK. 


Quando ruotiamo il commutatore S1/A sulla prima 
posizione, sui due piedini d’uscita Q del flip-flop 
IC3/A ritroviamo una frequenza di: 


2:2=1 MHz 


Quando ruotiamo il commutatore S1/A sulla se- 
conda posizione, dei 200 KHz, sui due piedini d'u- 
scita Q ritroviamo una frequenza di: 


200 : 2 = 100 KHz 


Quando ruotiamo il commutatore S1/A sulla terza 
posizione, quella dei 20 KHz, sui due piedini d’u- 
scita Q ritroviamo una frequenza di: 


20 : 2 = 10 KHz 


Facciamo presente che l'onda quadra che esce dal 
piedino 12 di IC3/A risulta invertita di polarità ri- 
spetto a quella che esce dal piedino 13. 


L'onda quadra che esce dal piedino 13 raggiunge 
l'ingresso del Nand IC1/B, che provvede a fornire 
sulla sua uscita una corrente più che sufficiente 
per alimentare l’induttanza applicata sul suo piedi- 
no di uscita. 


Poiché in serie a questa induttanza è collegata la 
resistenza R5, ai suoi capi ritroveremo una tensio- 
ne che partendo da 0 volt salirà velocemente fino 
a raggiungere il valore della tensione di alimenta- 
zione. 


Il pratica questa tensione non raggiungerà mai il 
valore di 5 volt, perché la resistenza R5 introdurrà 
una piccola caduta di tensione. 
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Quando la tensione ai capi della resistenza R5 rag- 
giungerà una tensione di circa 3 volt, l'uscita del 
Nand IC1/C si porterà a livello logico 0 ed il Nand 
IC1/D invertirà tale livello logico, in modo da far 
giungere sul piedino R del flip-flop IC3/B un livel- 
lo logico 1. 


Abbiamo già accennato al fatto che per trasforma- 
re le onde quadre che fuoriescono dal piedino 1 di 
1C3/B in una tensione che sia proporzionale alla 
loro larghezza usiamo il circuito integratore com- 
posto dalla resistenza R6 e dal condensatore C6. 


| diodi DS1-DS2, posti in parallelo al condensato- 
re C6, evitano di far sbattere violentemente a fon- 
do scala la lancetta di un tester analogico duran- 
te la taratura del trimmer R7. 


Come in seguito vi spiegheremo, il trimmer R7 an- 
drà tarato una sola volta per portare la lancetta del- 
lo strumento a fondo scala e lo stesso dicasi per 
il timmer R8 che andrà tarato per far deviare la 
lancetta dello strumento sullo 0 quando scegliere- 
mo la portata dei 100 microhenry. 


Per alimentare questo circuito occorre una tensio- 
ne stabilizzata di 5 volt. 

Poiché tutto il circuito assorbe una corrente irriso- 
ria (circa 20 mA), lo abbiamo alimentato con una 
pila da 9 volt ed abbiamo stabilizzato questa ten- 
sione sul valore di 5 volt tramite l’integrato IC4. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Sul circuito stampato siglato LX.1422 dovrete mon- 
tare tutti i componenti richiesti disponendoli come 
visibile in fig.5. 


Per iniziare vi consigliamo di montare i tre zoccoli 
per gli integrati IC1-1C2-1C3. 

Dopo aver saldato tutti i piedini sulle piste del cir- 
cuito stampato, inserite le resistenze e i due trim- 
mer e per evitare errori vi diciamo che sul corpo 
del trimmer R8 troverete il numero 202 (2.000 
ohm), mentre sul corpo del trimmer R7 troverete il 
numero 103 (10.000 ohm). 


Proseguendo nel montaggio inserite i tre diodi ri- 
volgendo la fascia nera di DS1 verso la resisten- 
za R9 e le fasce nere dei diodi DS2-DS3 verso il 
condensatore C6 (vedi fig.5). 


Completata questa operazione, inserite tutti i con- 
densatori ceramici e i poliestere, poi i due elet- 
trolitici siglati C7-C10 rivolgendo il loro terminale 
positivo verso il basso. 


PRESA PILA AL TESTER 


Fig.5 Sulla destra lo schema pratico 
di montaggio. | terminali del com- 
mutatore S1 e dell’interruttore S2 de- 
vono essere inseriti direttamente nei 
fori presenti sul circuito stampato 
(vedi fig.7). 


Fig.6 In questa foto potete vedere come 
si presenterà la vostra basetta a mon- 
taggio ultimato. 


Fig.7 Prima di inserire il commutatore S1 
sul circuito stampato dovrete segare il 
suo perno in modo che risulti lungo 13 
mm. Quando inserite il diodo led dovre- 
te tenerlo sollevato di 24 mm dal circui- 
to stampato, rivolgendo il terminale più 
lungo verso l'interruttore S2. 


A 


CIRCUITO STAMPATO 
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Fig.8 Il circuito stampato verrà fissato sul semiguscio del mobile provvisto del vano per 
la pila da 9 volt. Sull’opposto semiguscio fisserete il pannello frontale in alluminio che ri- 
sulta già forato e serigrafato. Poiché questo semiguscio plastico non risulta forato, po- 
trete prendere come riferimento i fori presenti sul pannello di alluminio. Per isolare le boc- 
cole dal pannello metallico, prima di inserirle dovrete sfilare dal loro corpo la rondella pla- 
stica, che successivamente inserirete all’interno del coperchio. 


Ora potete infilare anche il piccolo integrato stabi- 
lizzatore 78LO5 nei tre fori siglati IC4, rivolgendo il 
lato piatto del suo corpo verso il diodo led DL1. 


Il transistor BC.547 va inserito nei tre fori siglati 
TRI, rivolgendo il lato piatto del suo corpo verso 
il quarzo XTAL, che andrà montato in posizione o- 
rizzontale, come visibile sempre in fig.5. 


Sul circuito stampato dovrete inserire anche l'in- 
terruttore S2 ed il commutatore rotativo S1, ma pri- 
ma di saldarlo dovrete accorciare il perno in modo 
che risulti lungo circa 13 mm (vedi fig.7). 


Per completare il montaggio inserite i terminali ca- 
pifilo per la presa pila e le boccole, poi il diodo 
led DL1 tenendolo sollevato dalla base del circui- 
to stampato di 24 mm per poter far uscire la sua 
testa dal pannello frontale del mobile. 

Quando inserite questo diodo led ricordatevi che il 
terminale più lungo A va rivolto verso l'interruttore 
S2 come visibile in fig.7. 


Dopo aver innestato negli zoccoli i tre integrati ri- 
volgendo la loro tacca di riferimento a U come vi- 
sibile nel disegno dello schema pratico, dovrete 
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prendere il piccolo contenitore plastico ed appog- 
giare sul coperchio il piccolo pannello di alluminio 
già forato e serigrafato per segnare con una mati- 
ta il contorno dei sette fori. 


Purtroppo il coperchio di questo mobile non è fo- 
rato, quindi dovrete procurarvi una punta da 7 mm 
per fare il foro per il perno del commutatore S1, u- 
na punta da 5,5 mm per fare i fori per le boccole 
e per l’interruttore S2 ed una punta da 3 mm per 
fare uscire la testa del diodo led. 


Il pannello di alluminio verrà tenuto bloccato sul co- 
perchio del mobile con i dadi delle boccole. 


Prima di inserire le boccole sul pannello frontale 
dovrete sfilare dal loro corpo la rondella in plasti- 
ca, che infilerete nella parte interna assieme ai da- 
di di fissaggio (vedi fig.8). 


TARATURA 


Completato il montaggio, non vi rimane che tarare 
una sola volta i due trimmer R7 - R8. 


Il primo trimmer da tarare è R8 e per farlo proce- 
dete come ora vi spieghiamo: i 


— Collegate alle boccole d’uscita il vostro tester, 
non importa se analogico o digitale, commutato sul- 
la portata 100 microamper CC. 


— Commutate S1/A sulla 1° portata, quella dei 100 
microhenry, quindi cortocircuitate le due boccole 
alle quali andrebbe applicata l’induttanza con un 
corto spezzone di filo, infine ruotate il trimmer R8 
in modo da portare la lancetta dello strumento ad 
inizio scala, cioè sullo 0. 

Questa taratura neutralizzerà tutte le irrisorie in- 
duttanze parassite del cablaggio. 


— La taratura va effettuata solo sulla 1° portata dei 
100 microhenry, perché sulle due portate supe- 
riori non verrà mai rilevata un’induttanza parassi- 
ta di 1-2 microhenry. 


Per tarare il trimmer R7 procedete come segue: 


— Con il vostro tester collegato sempre alle bocco- 
le d'uscita, commutate S1/A sulla 1° portata dei 100 
microhenry. 


— Prendete l’induttanza campione da 100 mi- 
crohenry inserita nel kit e collegatela alle boccole 
d’ingresso, poi tarate il trimmer R7 fino a far de- 
viare la lancetta del tester sui 100 microamper. 


Dopo aver tarato questo secondo trimmer lo stru- 
mento è già pronto per l’uso. 


COME SIUSA ac | 565 


Collegata alle boccole d’ingresso l’induttanza di 
cui volete conoscere il valore, partite sempre dalla 
3° portata dei 10 millihenry. 


Se la lancetta devia oltre il fondo scala dei 100 mi- 
croamper, significa che l’induttanza da misurare 
ha un valore maggiore di 10 millihenry, quindi non 
riuscirete mai a misurarla. 


Se notate che la lancetta devia verso i 5 mi- 
croamper, potete passare sulla 2° o sulla 1° por- 
tata per avere una misura molto più precisa. 


Ammesso che sulla 1° portata la lancetta dello stru- 
mento si fermi sui 50 microamper, saprete già che 
il valore dell’induttanza è di 50 microhenry, men- 
tre se si ferma sui 10 microamper il valore dell’in- 
duttanza sarà di 10 microhenry. 


Se ruotate il commutatore S1 sulla 2° portata, do- 
vrete dividere i microamper letti dallo strumento 


per 100, perché con questa portata si può leggere 
fino ad un massimo di 1 millihenry. 

Quindi se la lancetta dello strumento si ferma sui 
50 microamper, il valore dell’induttanza sarà di: 


50 : 100 = 0,5 millihenry 


mentre se la lancetta si ferma sui 10 microamper 
il valore dell’induttanza sarà di: 


10: 100 = 0,1 millihenry 


Se ruotate il commutatore S1 sulla 3° portata, do- 
vrete dividere i microamper letti dallo strumento 
per 10, perché con questa portata si può leggere 
fino ad un massimo di 10 millihenry. 

Quindi se la lancetta dello strumento si ferma sui 
50 microamper, il valore dell’induttanza sarà di: 


50 : 10= 5 millihenry 


mentre se la lancetta si ferma sui 20 microamper 
il valore dell’induttanza sarà di: 


20 : 10 = 2 millihenry 


Vogliamo far presente che utilizzando un tester di- 
gitale, anziché uno analogico, si riescono a leg- 
gere sul display anche i decimali, che con un te- 
ster a lancetta difficilmente si riescono a rilevare. 


Se vi capiterà di misurare delle induttanze che han- 
no riportato sul corpo lo stesso valore, vi rendere- 
te conto che anche questo componente ha una tol- 
leranza che si aggira intorno ad un 10%. 


Tutti i componenti necessari per realizzare questo 
induttanzimetro siglato LX.1422 completo di circui- 
to stampato, integrati, mobile più mascherina fora- 
ta (vedi figg.1-5-6-8), inclusa un’induttanza cam- 
pione a goccia da 100 microhenry per la taratura 
del'timmerRZ ranno L. 63.000 


Costo del solo stampato LX.1422 ........... L. 9.400 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il kit in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000, perché questa è la cifra me- 
dia che le Poste italiane esigono per la consegna 
di un pacco in contrassegno. 
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CONSULENZA 
TECNICA 


tutti i GIORNI 
dalle ore 

17.30 alle 19 
ESCLUSO il Sabato 


chiamate i numeri: 
Tel. 051-461109 
Tel. 051-461207 
Tel. 051-461076 
Fax 051-450387 


Negli orari prestabiliti 6 tecnici 
sono a vostra disposizione per 
aiutarvi a risolvere, nel limite del 
possibile, quei problemi ai quali 
da soli non riuscite a dare una so- 
luzione. 


Non telefonateci in orari diversi, 
perchè i tecnici sono a vostra di- 
sposizione soltanto negli orari 
prefissati. 


Cercate di esporre in modo chiaro 
il vostro problema e non tenete per 
molto tempo i tecnici al telefono, 
perchè tantissimi altri lettori at- 
tendono che le linee si liberino. 
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ATTENZIONE: la rivista non esce 
regolarmente ogni mese. Pertanto 
l'abbonamento non scade dopo 
dodici mesi dalla sua sottoscrizio- 
ne, bensì al ricevimento del dodi- 
cesimo numero. 

A tal fine, vi consigliamo di consi- 
derare come riferimento il numero 
progressivo di uscita delle riviste, 
ad esempio N.189-N.190-N.191, 
ecc., e non il MESE indicato sulla 
copertina. 
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T ELEFONATEGI per ricevere i kits, 


SEGRETERIA TELEFONICA: 


05 42-64149 JI 


TELEFAX: 


0542-641919 


Nota = Per informazioni relative alle spedi- 
zioni, prezzi o disponibilità di kits, ecc., pote- 
te telefonare tutti i giorni escluso il sabato 
dalle ore 9-12 e 14,30-18 al numero: 

0542- 64.15.52 


Non facciamo consulenza tecnica. 
Per questo servizio dovete rivolgervi alla rivi- 
sta Nuova ELETTRONICA, tutti i giorni e- 
scluso il sabato dalle ore 17,30 alle 19,00. 


i circuiti stampati e tutti i componenti di 


HELTRON via dell’INDUSTRIA n.4 - 40026 IMOLA (Bologna) 


Distributore Nazionale e per l’ESTERO di Nuova Elettronica 


Se nella vostra città non sono presenti Concessionari di 
Nuova Elettronica e quindi non riuscite a procurarvi i no- 
stri kits, potrete telefonare tutti i giorni, compresi Sabato, 
Domenica, i giorni festivi ed anche di notte, a qualsiasi 
ora e la nostra segreteria telefonica provvederà a me- 
morizzare il vostro ordine. 


Se il servizio postale sarà efficiente, nel giro di pochi gior- 
ni il pacco vi verrà recapitato direttamente a casa dal po- 
stino, con il supplemento delle sole spese postali. 


Effettuare un ordine è molto semplice: 


Prima di comporre il numero annotate su un foglio di 
carta tutto ciò che dovete ordinare, cioè la sigla del kit, 
del circuito stampato, il tipo di integrato o qualsiasi altro 
tipo di componente e la quantità. 

Dopo aver composto il numero telefonico, udrete tre squil- 
li ed il seguente testo registrato su nastro: 


“Servizio celere per la spedizione di kit e componenti elet- 
tronici. Dettate il vostro completo indirizzo e il vostro nu- 
mero telefonico per potervi chiamare nel caso il messag- 
gio non risultasse comprensibile. Iniziate a parlare dopo il 
trillo acustico che tra poco ascolterete. Dopo questo trillo a- 
vete a disposizione 3 minuti per il vostro messaggio.” 


Se avete già effettuato degli ordini, nella distinta pre- 
sente all’interno di ogni pacco troverete il vostro Codice 
Cliente composto da due lettere ed un numero di cin- 
que cifre. 


Questo numero di Codice è il vostro numero persona- 
le memorizzato nel computer. Quando ci inoltrerete un 
ordine, sarà sufficiente che indichiate il vostro cognome 
ed il vostro codice personale. 


Così il computer individuerà automaticamente la vostra 
via, il numero civico, la città ed il relativo CAP. 


Non dimenticate di indicare oltre al cognome le due 
lettere che precedono il numero. Se menzionate solo 
quest’ultimo, ad esempio 10991, poiché vi sono tanti al- 
tri lettori contraddistinti da tale numero, il computer non 
potrà individuarvi. 


Precisando A010991, il computer ricercherà il lettore 
10991 della provincia di Aosta, precisando invece 
MT10991, il computer ricercherà il lettore 10991 della pro- 
vincia di Matera. 


Se siete abbonati il computer provvederà automatica- 
mente a inserire lo sconto riservato a tutti gli abbonati al- 
la rivista Nuova Elettronica. 


Tutti quelli che hanno sempre cercato un valido e utile libro sulle an- 
tenne riceventi e trasmittenti e non l’hanno mai trovato, sappiano che 
da oggi esiste questo interessante volume edito da Nuova Elettronica. 


LE ANTENNE 


riceventi e admitllenti 


In questo volume troverete una approfondita e 
chiara trattazione teorica e pratica, che risulterà 
molto utile ai principianti e a tutti coloro che de- 
siderano apprendere gli aspetti più importanti 
relativi alle antenne riceventi e trasmittenti. 


Nel testo non compaiono complesse formule 
che potrebbero costituire un serio ostacolo per 
coloro che non digeriscono la matematica, ma 
solo delle utili e pratiche tabelle e tante sem- 
plici formule che tutti potranno risolvere con 
l’ausilio di una comune calcolatrice tascabile. 


Dopo aver letto questo volume sarete in grado 
di realizzare qualsiasi tipo di antenna ed anche 
di tararla per il suo massimo rendimento. 


Nota: per ordinare questo volume usate il CCP. A 
chi lo richiederà in contrassegno verranno addebi- 
tate le spese postali di spedizione di L.6.000. 


